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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RACK #1 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 
asic Frame Bi K 


Stantron SF-200-61-25 


~ 


-Furret Frame 
Stantron F601 


pa 


‘Turret Flat Side 
Stantron S601-F-LH 


a 


‘op Panel 
Stantron P21P 


hear Door 
Stantron D600-61-LH 


| 


SR SEY SR 


/casters, 4 ea/set 
Stantron C-1100 


he 


“Accessory Mounting Angle, Pr. 
Stantron ZA-1900 


nN 


/ranel, 1-3/4 Inch 
Stantron Pl 


b) 


I 


‘panel, 7 inch Z “A 
Stantron P7 
CI-00057 Circuit Breaker Panel I 
/Blower of 
McLean 2EB300A 
CI-00135 Electric Timer Panel Assy 1 
CI-00111 Central Processing Unit (CPU) 1 
CI-00043 Commutator § Section Control Assy i 
CI-00112 Rotation Controller 1 
SMW-102-1 AC & DC Power Wiring Harness 


AC Power Cord,9 Ft. Lg. 
Belden 17659-S 


a 


CI-00207 Meter Panel 1 


Drawing No. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RACK #1 METER PANEL CI-00207 
RACK #1 
SCANIMATE 


Description : 


eL-~oo2o07 


- ELECTRICAL - 


J DC Voltmeter, 0-15v 
Simpson Model 1327, Type 9750 


Switch, Rotary: 
Centralab PA-2005 
- MECHANICAL - 


| panei 
Stantron PS 


| K20b, Iadjea.Ton, Ke 2OkK 
Byckeye ss-70A Hb 


I meter sw/Tad Ale7e 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CIRCUIT BREAKER PANEL - C1-00057 


RACK #1 | 

SCANIMATE : 

Drawing No. Description No. Req'd. | 
- ELECTRICAL - | 


SM- 137 J sM-137 50/60 Hz Reference Bd ii 
Computer Image 


Circuit Breaker Ors x 
Ai ppa x OMG ii. 2-153 

| Light 1 if 
Alco BND-2R 

’ Power Supply : oie xX 


ACDC OEMSNa- 1 


\ Power Supply “It 2 
ACDC OEM15N5-1 
- HARDWARE - 


\ Panel 
Stantron P5 


re a AI a a oe |: po 
. bockwashers—sptee nt rn VT 

Screw;~8-x 3/8 inch, Phillips, Truss;"TSA”’ 6 

-Lockwasher;—internal, #9” s. 77 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AC & DC POWER WIRING HARNESS 


RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd, 
JReceptacle, AC Male 4 
Amphenol 160-5 
lRece tacle, AC Female 3 4 
Pp 
Amphenol 160-4 
VConnector, 8 Terminal 6 
Cannon KPTO6F16-86&: 
Insulated Fork Tongue Terminal, Red i 104 
Burndy BA16F6 
Insulated Fork Tongue Terminal, Blue 304 
Burndy BA14F6 
Insulated Ring Tongue Terminal, Blue 20 7 
Burndy BA 14-6 
Insulated Disconnect 4 ’ 
T&B RB257 
Hook up Wire, 14 AWG, Orange ia et V 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 14 AWG, White 15 £t.V¥ 
MIL-W-76B 
, wa 
Hook up Wire, 18 AWG, Black SLE « 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Red 40 £t. VW 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Orange LS as 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Green 40 £t.” 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Blue 50 et. Y 
MIL-W-76B if 
Hook up Wire, 18 AWG, White 10 ft. 
MIL-W-76B 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AC & DC POWER WIRING HARNESS (cont.) 
RACK #1 
SCAN IMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 
Tinned Copper Braid 7/16 Flat Width 50 ft. 


Belden 8663 


Cable Lacing Cord L00 £t. 
Astro Tek Type 1, Finish B, Size 3 


PVC Tubing, 1/2 Inch, Dia., Black 15 wae 
Alpha PVC-105 f ig2 


Nylon Cable Clip, 3/16 Inch 2 
H.H. Smith 772 


i 


Nylon Cable Clip, 1/4 Inch 
H.H. Smith 773 


Nylon Cable Clip, 3/8 Inch 
H.H. Smith 775 


rw 


WN 


Nylon Cable Clip, 1/2 Inch 
H.H. Smith 777 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


a 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
50/60 HZ REFERENCE CARD - SM-137 
RACK #1 CIRCUIT BREAKER PANEL 

SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-137 SM-137 50/60 Hz Reference Card i 
Computer Image SM-137 


- DIODES - 
D1,2 11N3064 2 f 
Fairchild 
- TRANSFORMERS - / 
Tl { p-31x 1 
Triad 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 _ 4.3k ohm 2w 6 2 


Lockwasher;--split>-ring #2. - 


Drawing No. 


MIL W- 16878 D/) 


 TYPEB 


COMPUTER IMAGE MATERIAL 
WIRE & CABLE 
SCANIMATE 


3 YS TEM. 


Description 


Coaxial Cable, 75 ohm 
RG 59/U 


Coaxial Cable, 75 ohn, Subminiature 


Essex 21-597 


Coaxial Cable, 50 ohm, Subminiature © 


_RG 174/U | 


Hook up Wire, 14 AWG, 
MIL-W-26B. 

Hook up Wire, 14 AWG, 
MIL-W6B, 

Hook up Wire, 14 AWG, 
MIL -W 6B 

Hook up Wire, 14 AWG, 
MIL-W 6B 


Hook up Wire, 18 AWG, 
MIL-W=%i6Be—- 


Hook up Wire, 18 AWG, 


MIL-W-a6B~ 


Hook up Wire, 18 AWG, 
MIL-W-#6B 


Hook up Wire, 18 AWG, 
MIL-W*76Be 


Hook up Wire, 18 AWG, 
MIL-W- 


Hook up Wire, 18 AWG, 
MIL-W-%6B- 


Hook up Wire, 18 AWG, 


-MIL- “= 


Hook up Wied: 18 AWG, 
MIL-W-768" 


‘{cont.) 


LIST 


Orange 
White 
Black 
Violet 
Black 
Brown 
Red 


Orange 


Yellow. 


Green 


Blue 


Violet 


’ No. Re 


‘d. 


/’500 tH 
ie et VW 


1200 
¥ 100 


V100 


100 


£t. 
£t. 
Et. 
oe 
ft. 
ft. 


EC: 


Hh 
ct 


Pe te aie 


Fh 
ct 


fh 
ct 


Fh 
ct 


SVs 


© 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
WIRE & CABLE (cont.) 


SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
~ Hook up Wire, 18 AWG, Gray | /100 £t.W 


Mic-w- 16876 
TY PES 


MIL-W-763B-— 


Hook up Wire, 18 AWG, White /200 ft. 
MIL-W-76B— 


Hook up Wire, 22 AWG, Black /2o0 te. 
MIL-W-16878D, Type E 


Hook up Wire, 22 AWG, White oo ft. 
MIL-W-16878D, Type E 


Hook up Wire, 24 AWG, White /200 ft. 
MIL-W-16878D, Type E 


f 


Hook up Wire, 24 AWG, Black Y 100 ft. 
MIL-W-16878D, Type E 


Ribbon Cable, Coaxial i 25 ft. 
Spectrastripe SS-20RG 174/U 


Connector, 19 Tern raat j pi 
Am phere | MS 31064 22-148 


Con neetor, 19 Te ae Y 
Am pheno | MS 2106A 22-74 P 


Cable Clam a + Bool ) ee 
Arm phewol Ms 3057 ~ /ZA 


Coumecter 37 Sie minl a f 
Anis hene/ MS 3/06A 2H-215 . 


Connector, $7 Tervavna. | “f- 
Amphene( MS 31068 z2¢-20P 


Cable Clam p > ae | / 
Priphens | MS 3057~/6A = 


a ee ee 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ELECTRIC TIMER CI-00135 


RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No, Description No. Req'd. 
CI-00068 Electric Timer Front Panel, /7 Aadeb Yi Y 
Computer Image CI-00068 
Panel, 1 3/4 Inch f-1 Y 
Stantron Pl 
CI-00115 _ Electric Timer Connector Mounting Bracket “1 v ‘ 
SMW-107 Electric Timer Control Cable Eh ag 
Electric Timer #1 / 
Standard Model SF (00-200 - 2 “a 
SM-140 Electric Timer Control Card id 


Computer Image SM-140 


- BULBS - 
Incandescent, Tl 3/4 Midget No. 328 /\ J 


- CAPACITORS - 
1.05 ufa ——100v Cer Ake J 
Erie 845-000X VO 503z } 

- CONNECTORS - 


8 Pin Power Connector fj / 
Cannon KPT02E16-8P 


4 Pin Chassis Receptacle ‘1 / 
Switchcraft 60GA4F 


4 Pin Cable Connector Y1 // 
Switchcraft O09BL4M 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ELECTRIC TIMER 


RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 

- DIODES - . 
4in4002 | / 2 / 
Mot 

- HARDWARE - 

Cable—Glip——__—. y a Whee 
#H.—H.— Smith—774W— 


Spacer, Threaded ,..4-40—x-3/8—Inch-bgy———4.. 4. 
Insulated_Fork-Tongué Terminal, Red J 
Burndy—BAL6F6- 


Insulated Fork Tougue Terminal, Blue ~~’ + 
Burndy—BA14F6— 


Switch Lever Cap, Black #.9 ra 
Alco C-10 
Misc. Strews, Nuts, Washers— 

- INDICATOR LIGHTS - f 
Subminiature, MS25256, Yellow Lens /1 


Dialco 162-8430-0933-502 


- SONALERT - / 
2.9KHz Audio Tone, 6-28VDC ff “= 
Mallory SC628 \ 

- SWITCHES - 

SPDT vo 27 
Alco MST-105D 
Lever Switch “ 1 i 
Micro 311SM3-T 
Alternate Action P.B. Switch y1 / 


Grayhill 46-525B 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ELECTRIC TIMER (cont.) 


RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description - No. Req'd. 


- SWITCHES - (cont.) 


Momentary Action P.B. Switch ie vA 
Grayhill 46=225R 7 
lo -05-05-S502L-0303 
_4 Gonduetor—CabIéw/shield ee FO-Ft—.... 
Alpha 1743 — 
Misty -Wrre 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ELECTRIC TIMER CONTROL CARD - SM-140. 
ELECTRIC TIMER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


_> CIRCUIT BOARD - 


SM-140 SM-140 Electric Timer Control Card 1 
Computer Image SM-140 


- CAPACITORS - 7 
Cr Yi00 uta 150 WVDC Elect 1 
Mallory CGS 112U150BF1 
C2 68 ufd is¥ ‘Pant 1! 
Dickson D68GSC15M 
C3 122 ufa 1Sv Tant 1 Vv 
Dickson D22GSB15M 
C4 v1.0 ufd 25v Cer 1 v 
Sprague 5C023105X0250B3 
- DIODES - 
D1 hivaoo2 iv 
Motorola 
D2 11N3064 . 1/ 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
ICl lo601Pc i” 
Fairchild 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 


Rl 2.7 ohm 1/2w i 
R2 5.1k ohm 1/4w 1 
R3 24k ohm 1/4w 1 
R4,5 1k ohm _1/4w 2 


(cont. )} 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ELECTRIC TIMER CONTROL CARD - SM-140 (cont.) 
ELECTRIC TIMER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- TRANSFORMERS - 
Tl V11sv Primary, 40v Secondary 1 / 
Triad F-90X . 
- TRANSISTORS - 
Ql / 2N3569 1 
Fairchild 
- HARDWARE - 


Swage Terminal 
PMP 1D6-1B 


Capacitor Mounting Clamp 
Mallory VR-3 


g Vv 
iv 
4240. x 1/4. Pan Head Phillips.MS , +~—_— 
#4Internal Tooth Lockwasher :— 
4-40 Hex-Nut a 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COMM. §& SECT. CONTROL ASSY 


RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- ELECTRICAL - 
SM-102A Sm-102A Commutator 45 Yo 


eenpue Se Image SM-102A 


SM-104B SM-104B Section Line Counter & Control /1 J 
Computer Image SM-104B 


Connector P.C. Bd., 44 Terminal / 6 V 


Viking 2VK22D/1-2 /f 
1 


Connector, 8 Terminal 
Cannon KPT02E16-8P 


Burndy MS 26RM-1C 


Connector, 26 Terminal YX 1 i 
Subminiature Coaxial Contact Assy “ 16 J 
Burndy RMDXK-1 


Connector, 42 Terminal 2 f/ 
Winchester MRE 42P-G 


Connector Mounting Plate ‘2 / 
Winchester XMRE 42-0+00 
Ojo 
- MECHANICAL - 


CI-00044 Side Panel “2 Y) 


CI-00045 Back Panel 7 a ee, 
CI-00046 Front Angle, Right ri ’s 
CI-00047 Front Angle, Left it 

CI ~00048 Support Bdr, 17 Inch 2 y/ 
CI-00049 Horizontal Support Bar, Connector ae: ¢ 
CI-00050 Side Support Bar, Connector y ot 


(cont. ) 


Drawing No. 


CI-00051 
CI-00055 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COMM. §& SECT. CONTROL ASSY (cont. ) 
‘ RACK #1 
SCANIMATE 
Description 

’ - MECHANICAL - (cont.) 
Support Bar, Connector 


Cover Panel 


Card Guide, 4 Inch Lg. 
Atlee 11903-300-5 


Mrst. Screws; Nuts, Washers 


Guide Pin § Socket 
Winchester MRA 9-66-G700 


No. Req'd. 


113/2% 


6 
COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST A 
COMMUTATOR SM-102A 
COMM. §& SE@THeN=cenfret assy 51/8 ASS / 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-102A SM-102A Commutator 1 
Computer Image SM-102A 


- CAPACITORS - 
Ci,3,5- 400 pf 500v Mica 3 
GI RDM15 FD101J03 / 
C7,8 vhoo uta 25v lect abe~ 
M/E ET101X025A5 ; 
- DIODES - : 
D1,2,3,4,5,6,9,  “1N3064 18 
10,11,12,13,14, | Fairchild 
15,16,17,18, 19,20 ' 
D7,8 4 1N4740 10v lw Zener: 2W 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


W 


tC1,2¢5 JtcL8007cTV P 
Intersil 


- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,4,7,10,13,24, 10k ohm 1/2w 30% Var 15 "A 
27,30,33,36,47, CTS CFVA-45 
50,53,56,59 


% 


RZ s5e8sLlyb@ego oy 20k ohm 1/4w 15 

ZO y Sly St p515 485 . 
51,54,°57,60 / 
RS,639 125 ds bl x 20k ohm 1/8w 1% Prec 18 


26,29,32,35, 38, 
40,49,52,55,58, 
61,63 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COMMUTATOR SM-102A (cont.) 
COMM. §& SECTION CONTROL ASSY 


SCANIMATE 

Drawing No. Description 

- RESISTORS - 
RI6;39;62 6.2k ohm 1/4w 
Kk20,21,43, 44, 15k ohm 1/4w 
66,67 
R22,23,45, 46, 39 ohm 1/4w 
68,69 . 
R70,71 5.1 ohm 1/2w 
Riz, 120 ohm 1/2w 
R74,75,76 200 ohm 1/4w 

- TRANSISTORS - 
1535 0517495 L305 N5462 
15,17 ,19 21,25 ot 
27 ¢@0 yolk goo 
Q2,4,6,8,10,14, / 
16,18,20,22, 26, 2N4351 
28,30,32,34 Mot 
gt, 23,38 hn3569 

: Fairchild 
/ 
Q12,24, 36 2N3644 
Fairchild 

- HARDWARE - 
CI-00052 Commutator Front Panel 
CI-00054 P.C. Board to Front Panel Bracket 


Knob, Concentric w/Indicator, Black 
Buckeye SS-S0L-1/70C-2 ; 


Thumbscrew, 10-32NC-2 
Raytheon CS-122 


(cont. ) 


37 
~\ 

1 ~ 

2 of 

gee 

i 


Drawing No. 


* Note ? 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COMMUTATOR SM-102A (cont.) 
COMM. §& SECTION CONTROL ASSY 


SCANIMATE 
Description No. Req'd. 
- HARDWARE - 
Panel Insert 10-32NC-2 2 4 


Raytheon PIN-122 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


THis MaeREIL LIST APPIYS To All 9 commu lAtOoRS 


MA w] = 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SECTION LINE COUNTER § CONTROL SM-104 


@GHM. G SECT. CONTROL ASSY SYP) 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


~=CIRCUIT . BOARD. '- 


SM-104B 6M-1044 Section Line Counter § Control 1 
Computer Image SM-104B¢ 


: - CAPACITORS - 
os a ; 4100 ufd 25v ‘Elect haa 
: M/E ET101X025A5 a 
Ya Pe eae vi ufd's 12v Cer 4 i 
Erie 5655-000 YSFO 104M } 

c6,8 ~ Ja470 pf 500v Mica ye 
- GI RDM15 FD471J03 

C7,9,10,11,° ° 41000 p£ 500v Mica 6 L 
12,13 GI RDM1S FA102J03 

CT415,16,17 *''24 ‘pf 500v | Mica a ee 


GI RDMLS ED240J03 


- DIODES - 
Dl thru p96. = 4 1N3064 6% 
Fairchild 
_. + INTEGRATED CIRCUITS - 
1C1,4 — dgnzaaon 7 ee te 
TI ae | 
i273 od Mc 853P 
» Mot 
"105.6,7,8,9 88 SN7410N 
: Sader E 
1€10,12,14: * SN7490N 
ae euTT 
eFCLT, 13 | sy7aoan 


LTT 


‘Coont ye 


1/4/23 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SECTION LINE COUNTER § CONTROL SM-104B (cont.) 
COMM. §& SECT. CONTROL ASSY 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Rl 2.70hm 1/2w i 

R2;4,5,6,8, :.5.6k ohm  1/4w 14 

9.410.141.1414, 

15,18,19, 22, 

23 

Ro,7 8.2k ohm 1/4w 2 

R12,16,20,24,. 5.1k ohm 1/4w 5 

26 

R13,17,21,25, 3k ohm 1/4w 5 

Be 

R28 200 ohm 1/4w 1 

R29 ,50,31,52 10k ohm 1/4w 4 
- SWITCHES - 

Sl Rotary, 17 position, Non Shorting 1 7 


Mallory 32117J 


S2 Thumbwheel, BCD w/Complement 1248 1 ¥ 
: BECO -E-Q32571=1 


- TRANSISTORS - 
Q1,2,3,4,5 d¢ 2N5134 — 
Fairchild 
- HARDWARE - 
CI-00054 P.C. Board to Front Panel Bracket Zz e 
CI-00053 Section Control Front Panel af kb 


(cont.) 


1/4/73 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SECTION LINE COUNTER § CONTROL SM-104B (cont.) 
COMM. § SECT. CONTROL ASSY 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - (cont. ) 
Knob, Bar, Black 1 0 


Buckeye SS-70BL-2 


Thumbscrew, 10-32Nc-2 z W/ 
Raytheon CS-122 


Panel. Insert 10-32NC-2 2 y/ 
Raytheon PIN-122 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


- WIRE §& CABLE - 
24 AWG Teflon 20:-Ft. 
RG 174/U Coax 10 °Ft. 


Drawing No. Description No. Req'd. 


R1,2,9,10,13,14. 


R3,4,5,6,7,8,11, 


12,15,16,17,18, 
19 


Sl 
$2,3;,5,6,7,11, 
15, 15,17,18, 
20,21,22;23,24, 
25,26 


S4 
S8,9,10 
$12,14,16 
$19 

Jl thru J34 
J35 


J36,37,38,39, 
40,41,42,43, 
44,45,46,47, 
59,60 , 


J48,49,50 


J51,52,53, 54, 
55,56,57,58,61 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


CPU 
RACK #1 
SCANIMATE 


- ELECTRICAL - 


Resistor, 10k ohm Var 
Duncan 3253 


Resistor, 10k ohm, 1/2w 30% Var 
CTS CFVA 45 

Switch, Rotary, 17 pos. 

Mallory 32117J 


Switch SPDT 
Alco MST-105D 


Switch, DPDT 
Alco MST-205N 


Switch DP3T 
Alco MST-205PA 


Switch, SPDT, center off 
Alco MST-105SE 


Switch, 3PDT 
Alco MST-305D 


Connector, P.C. Bd., -44 Terminal 
Viking 2VK22D/1-2 


Connector, 8 Terminal 
Cannon KPTO2E16- 8P 


Receptacle, Coaxial 
Amphenol UG-1094/U 


Connector, 26 Terminal 
Burndy MS26RM-1C 


Tip Jack . 
H. H. Smith 1501-103 


(cont. ) 


G CPU (cont.) 
RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- Electrical - (cont.) y 
Subminiature Coaxial Contact Assy ag 
Burndy RMDXK-1 
Resistor 
3.3k ohm = 1/2w 5% 1 f 
Resistor "A 
470 ohm 1/2w 5% | 
Capacitor 
.01 ufd 100v Cer 1 ¥ 
Sprague TG-S10 
Diode, Zener, 1N4740A 1 / 
Mot. 
7 / 
@ =e su-100¥ Z Channel Card 1’ 
SM-101B X or Y Channel Card 4 v 
SM-103A Ramp Generator A / 
*SM-105F 60Hz NTSC Sync Generator 1 / 
OR 
*SM-142 50Hz NTSC Sync Generator L 
OR 
*SM-147 50Hz PAL Sync Generator 1 
SM-106C Blanking Section 1Vv 
SM-107A Animation Oscillator 3 v 
SM-118A Size Multiplier 1 v 
SM-120B Square Rooter i J 
SM-134B Animation Adder § Differentiator uv 
SM-135 X Animation Differentiator 1 
SM-136B Signal Rotation 1 V 
6 SM-138A Sequence Card 1 V 
SM-144 Sync Card for TV Rates 1 v 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CPU (cont.) 
RACK #1 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- ELECTRICAL - (cont.) 


SM-145-1 JS Shorting Bd. #1 1 W/ 
SM-145-2 J5 Shorting Bd. #2 1 
SM-145-3 J11 Shorting Bd. iv 

- MECHANICAL - 


CI-00033 Front Panel 1 
CI-00037 Side Panel : Zz 
CI-00039 Back Panel 1 


Bud H-9110-B 


Drawer Handle, 6 Inch 2 J 
Drawer Slide, Pr. : i J 
Chassis-Trak C-300-S-18 

Mounting Bar 8 /. 
Scanbe T-902-16 7/8 / 


Mounting Bar 
Scanbe T-903-16 7/8 


Card Guide oe | 
Scanbe T-309-60 


Connector Mount 68 / 
Scanbe A-305-A 


Spacer 144 / 
Scanbe T-101-437 


Spacer 36 y 


Scanbe T-102-437 


Spacer Z / 
Scanbe T-102-312 
Dial, Turns Counting ' oo 


Duncan 61 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


CPU (cont:) 
RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- MECHANICAL - (cont.) 


Knob, Concentric w/Indicator, Black is 
Buckeye SS50L-1/70C-2 


Knob, Bar, Black 1 es 
Buckeye SS-9SBL-2 
| 


Switch Lever Cap, Black 
Alco C-10 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Z CHANNEL CARD - SM- 10 0Peq 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. . Description ‘ No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM- 1008 | SM-100B Z Channel Card 1 
Computer Image SM-100PC= 


- CAPACITORS - 

C1,2 ¥100 ufd 25v Elect 2 
M/E ET101X025A5 

C3,4,6,7,14,15,20, v.01 ufd 100v Cer 27 a 

21,27,28,29,31,32, Sprague TG-S10 

34,35, 38, 39,40, 41, 

44,45,46,47,50,51, 

52,53 

C8,9 V200 pé 500v Mica 2p 
GI RDM15 FD201J03 

cv0,13,19,25,54 100 pF 500Vv Mica so 
GI RDM15 FD101J03 

C11,12,18, 33 1.002 ufd 1kv Cer 4 ¥ 
Sprague 5GA-D20 

C16,23 5 pf 500v Mica 2 
GI RDM1S CD050J03 

C17,42,43,48,49 41 ufd 25v Cer 5 v 
Sprague 5C023105X0250B3 

C22;,24 foo. utd = 1kv Cer dd 
Sprague SGA-D10 

C26,55 ‘50 pf 500v Mica VO 
GI RDM15 ED500J03 

C30 {S00 pf 500v Mica VY 
GI RDM15 FD501J03 

C36,37 d2.2 ufd 50v Tant AA 

| Dickson D2R2GSD50M 

C56,57 N.1 ufd 12v Cer oY 


Erie 5633-000 Y5FO 503M 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Z CHANNEL CARD - SM-100# (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- DIODES - / 
D4 2555455565 75 41N3064 9 


8,9 Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


ICl /LM302 i” 
NSC 

C2 {usB7740 393 1Y 
Fairchild 

1C3,13 | VuSB7741 393 2 Yv 
Fairchild 

IC4 VusB7710 393 iv” 
Fairchild 

IC5,6,9,14 JMC 14396 nA 

Mot 

1C7,10 (Mc 1595L 1 
Mot 

IC8,11,12 taic-in TY : 344% 
Intersil 

- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated / 


R1,Z . 10 ohm 1/2w 2 
RS ,29,56,57,85, 1k ohm 1/4w ‘4 
86,128,131, 140 / 
R4 478k ohm 1/8w 1% Prec 1 
R5;25,00,51,66,67,- 15k ohm 1/4w 10 
95,96,122,127 

R6 11k ohm 1/4w 1 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Z CHANNEL CARD - SM-100B (cont.) 
CPU ce 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS -. (cont.) 


R7 3.9k ohm 1/4w Ly. 
R10,15,70,71,74, 10k ohm 1/8w 13 Prec 8 J 
101,102,103 | | 
R11,12,26,55,61, 2k ohm 1/4w 8 
91,93,130 
R16,18 hy ohm 1/8w 1% Prec Th 
R17,19 V5 01k ohm 1/8w 1% Prec v7 
R20, 24,39,47, 82 390 ohm 1/4w 5 
R21,30,31,38,40,48, 10k ohm 1/4w 11 
54,62,83,89,92 
R22,41,44,49,78, 20k ohm 1/8w 13 Prec 13 J 
80,84,110,111,117, 
125,132,133 
R25 1.6k ohm 1/4w 1 
. 3.3)¢ 
R27 oe etek ohn 1/4w @ | 
R28,43,137 5.1k ohm = 1/4w . 3 
R42,119 4k ohm 3/4w 10% Var 2 | 
Beckman 89PR5K ; 
R45 | 20k ohm 1/4w 1 
R46 6.2k ohm 1/4w 1 
R55,53,123,124 10 ohm 1/4w : 4 
R58, 90 ¥i0k ohm 3/4w 103 Var av 
Beckman 89PR10K 
R63,64,97,98 A3.7k ohm 1/@w 1% Prec aJ/ 
R65,94 1.2k ohm  -1/4w 2 
R68,69,99,100 be sk on 1/8w 1% Prec 4 - 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Z CHANNEL CARD - SM-100B (cont.) 
CPU ce 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R73,104 de ee ohm = 1/8w 1% heen: * w/ 

R75,108 d4.5k ohm 1/8w 1% Prec 2 

R79 A112 “30k ohm 1/4w 2 

R81,114 3.3k ohm 1/4w | 2 

R118,120 Lok ohm 3/4w 13 Var 2 / 
Beckman 89PR20K 

R121 2k ohm 3/4w 1% Var I J 
Beckman 89PR2K 

R126 3k ohm 1/4w 1 

R124 B3kK ohm Yiy / 

R134 24k ohm 1/4w 1 

R135,136 330k ohm 1/ 4w 2 

R138,139 51k ohm 1/4w 2 

- TRANSISTORS - 

Q1,5 /2n5134 20 
Fairchild 

Q2 42N4351 iW. 
Mot 

Q3,8 Jon3569 2 v 
Fairchild 

Q4,9 4oN3644 2 J 
Fairchild 

Q6 V0N5133 i 
Fairchild 

Q7 ¥2N5139 LW 
Fairchild 

Q10,11 v 2n4342 2 J 

Fairchild 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Z CHANNEL CARD - SM-100¥ (cont.) 
CPU ce 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- HARDWARE - 


Card Ejector a / 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST Wa 
X OR Y CHANNEL CARD - SM-101B 
CPU 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-101B SM-101B X or Y Channel Card 1 
Computer Image SM-101B 


- CAPACITORS - | 
Cl Lyoo pf 500v Mica 1 L 
GI RDM15 FD101J03 
€2,3,4,6,8,9;10, | tas ufd 100v Cer 22 
11,17,18,23,24,29, Sprague TG-S10 
30,35,36,37,38,41, 
42,43,44 
C5,19,21,25 /; pf 500v Mica 4 
c | a ns 
C27,28 Hot ree Elect 2H 
rote BT1O01X025A5 
C31,32,33,354, 4 uta 25v Cer 6uy 
39,40 Sprague 5C023105X0250B3 
- DIODES - 
D1,2,3,4,5,6 AN3064 Pa 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
IC1,3,8,10 /ICL8007CTV 7 © 
Intensil 
IC2,6,9 VMc1s9s.L 37 
Mot 
IC4 JHaz-2515-5 | ad 
Harris 
rey Srarc-unTY | 1v 
Intensil 


(cont... 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
X OR Y CHANNEL CARD - SM-101B (cont.) 


(cont. ) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 

Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 

R1,43, 81 30k ohm 1/4w 3 

RZ S55 a0 550 20k ohm 1/4w 5 

111 

R4,31,52,36,37 ,84 box ohm 1/8w 1% Prec VY 

R5,83 3.3k ohm 1/4w 2 

R8,11,59,61,87,89 1k ohm 1/4w 6 

R9,62,90 20k ohm 3/4w 103 Var 3 

Beckman 89PR20K 
R10,60,88 Aok ohm 3/ 4w 10 Var 30 
Beckman 89PR10K 

R12,15,63,65,92,93 2k ohm 1/4w 6 

R13,16,64,66,91,94 10k ohm 1/4w 6 
R17,18,70,71,98,99 43.7% ohm  1/8w 1% Pree olK 

R19,67,95 Vi. 21k ohm 1/8w 13 Prec sy 

" 

R20, 21, SO3RP)68,69, 15k ohm 1/4w & 

96,97 

R22,23,72,73,100, oh 28k stim 1/8w 13 Prec 6 

101 

R24,25,26,74,75,76, Ok ohm 1/8w 1g Prec 9 

102,103,105 

R27,77,106 6.66k ohm 1/8w 13 Prec 3 we 

R28,78,104 84.5k ohm 1/8w 18 Prec sy 

R33,38,48 330k ohm 1/4w 3 

34, 44 Lo KK Ys} 2 

R40,45° 2.7 ohm 1/4w 2 

R41 ,42 39 ohm 1/4w 2 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
X OR Y CHANNEL CARD - SM-101B (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R109,110 5.1 ohm 1/2w 2 Y 
R112 ,113 51k ohm 1/4w 2 
- TRANSISTORS - 
Ql /2N3569 iv 
Fairchild 
Q2 4N3644 1WY 
Fairchild 
Q3,4 J 2N4342 2 
Fairchild 
- HARDWARE - 


Card Ejector 1 f 


Scanbe S-200 


TP1 92593505657 Swage Terminals oi 
PMP ID4-6B 


) (12/73 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RAMP GENERATOR CARD - SM-103A 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM- 1034 SM-103A Ramp Generator Card i 
Computer Image SM-103A 


- CAPACITORS - 
C1, 2 hioo ufd 25v Elect 
Amperex ET101X025A5 
G55,16 Iso pf 500v Mica 
GI RDM15 ED500J03 
C4,17  4Ssio pet 500v Miwa 
GI RDM15 EDS501J03 
C6,7,9,10,11,12,14, Yo1 uta 100v Cer 
15,20,21,22,23,24, Sprague TG-S10 
25,27, 28 
C8 fi4 ufd 100v Seon Ww v 


Sprague 225P10491 


C13, 26 150 pf 500v Mica, 2 aa 
| Gi RDM1S FD151J03 


C19 ‘5100 pf 500v Mica iy 
GI RDM19 FD512J03 


- DIODES - 
1, 2;5¢4 413064 4 { # 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
IC1,3,4,6 hog an 
Analog Devices 
[C2,5 J MC15951L a x 
Mot 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RAMP GENERATOR CARD - SM-103A (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - . 

Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 

R1<2 5.1 ohm 1/2w of 

R3,35 51k ohm 1/4w 2 

R4,5,14,18,56,37 10k ohm 1/4w joe 

46,50, 61,70 

R6,38 5.1k ohm 1/4w 2 

RY 519420559 504 5" 1k ohm 1/4w 8 

52,66,67 

R8,9,22,23,41, 15k ohm 1/4w 8 

44,54,55 

R10 180k ohm 1/4w i 

R11,12,42,43 10 ohm 1/4w 4 
—R13,17,45,49  - . 2k ohm 1/4w 4 

R15,16,47,48 40k ohm 3/4w 10% Var 4 

Beckman 89PR10K 

R21,53_ 43.21% ohm 1/8w 1$ Prec 2yY 

R24,25,56,57. | Y13.7k ohm 1/8w 18 Prec 4 wo 

R26,27,58,68 Vi .5k ohm 1/8w 1% Prec sw 

R28,29,31,59,60 ‘10k ohm 1/8w 1% Prec aa 

62 ad ‘ 

R30,61 Sy 09x ohm 1/8w 1% Prec 0 

R32,63° tae ohm 1/8w 1% Prec Vv 


R33,64 | / 20k ohm 3/4w 103 Var ov 
Beckman 89PR20K 


R34,65 330k ohm 1/4w Zz 
R40 6.8k ohm 1/4w 1 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RAMP GENERATOR CARD - SM-103A (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description is. Req'd. 
- ao - 
/ a 
Ql, 2N5138 € 
Fairchild 
Q2,7 ; J ouao16 Z 
‘ Fairchild v 
Q3,8 /4eMs170 2 
GI 
Q4,9 /2N3569 2 wr 
Fairchild 
Q5 ,10 J2N3644 2 Y 
Fairchild 
e6— 2N5434—- av“ =~ 
Fatrchitd 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 od 


Scanbe S-200 


J Sack 
Cambion 3704-1-03 24) 4 


es 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SCANIMATE SYNC GENERATOR 


Sprague 5GA-D10 


(cont. ) 


SM-105F 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
SM-105F Sync Generator fi 
Computer Image SM-105F 
- CAPACITORS - 
C1,2°3 hoo uf 25v Elect 30 
M/E ET101X025A5 
C4 4300 p£ 500v Mica if 
GI RDM15 FD301J03 
C5 V10 uf 20v Tant ws 
Dickson D2R2GSB20k 
C6,8,16,18 V2.2 uf S0v Tant ne 
Dickson D2R2GSB50K 
C7 Selected S00v Mica ll 
GI j 
ray 
C9 V.1 uf L2v Cer 1 y 
Erie 5655-000 ¥5F0 104M 
SZis YSUO /0Yz 
C10,11,19,21, v.01 uf 100v Cer 6k 
56 a7 Sprague TG-S10 
C17 Vi ae aby Cer a 
Sprague 5C2310FX0250B3 
C20 V22 uf 25v Elect od 
M/E ET220X025A3 
C22 4.002 uf 1lkv Cer 1H 
Sprague 5GA-D20 
C26 V1800 p£ 500v Mica iv 
GI RDM19 FD182J03 j 
C27 V20 pf 500v_ Mica 1 
GI RDM15 ED200J03 
C28 4620 pf 500v Mica of 
GI RDM15 FC621J03 l 
C29,30,32,34 /.00t of. - +key Cer 4 


® 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SCANIMATE SYNC GENERATOR (cont.) ° 


SM-105F 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- DIODES - 
D3,4,6 V1N3064 3 y 
Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


IC2,12 /U5B7710393 ae 
Fairchild 

IC3 . VMC4044P 1 
Mot 

Ic4 Jc4024P cv 
Mot 

IC5,8,20,23 VMC853P Ft 
Mot 

IC6,9,11 V am9602PC 3 ¢° 
Fairchild 

IC7 VMc838P WV 
Mot 

IC10,16,17,18, VpMss20 6Y/ 

19,21 NSC 

1C13,14,15,22 / su7400N sw 
TI 

IC24,25,26 Vv MC3029P 3¥ 
Mot ss 

- RESISTORS - 

Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise specified. 

R1,2 5.1 ohm 1/2w ay 

R4,14,15,37,38, 5.6k 1/4w 14 

48,49,50,51,52, 

53,54,55,61. 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SCANIMATE SYNC GENERATOR (cont.) 


SM-105F - 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 
R16,59 6.2k 1/4w 2 
Ril, 12sh7 shOe29% ae IE 1/4w 10 
33,55,59,46,;58 
R7,8 24k 1/4w 2 
RO 200 ohm 1/4w 1 
R10 20k 1/4w i 
R13 750 ohm 1/4w i. 
R19,42 10k 1/4w 2 
R20,21 1k 1/4w ys 
R22,44 390 ohm 1/4w A 
R24,47 30k 1/4w 2 
R25,45 1.6k 1/4w 2 
R35 /20k 3/4w 10% Var it 
Beckman 89PR20K 
R32 22k - 1/4w 1 
R34 3k 1/4w 1 
R40 11k 1/4w 1 
R41 2k 1/4w i 
R43 pale 1/4w 1 
R60 110k 1/4w BY 
R62 7.5k 1/4w 1 


- SWITCH - 


S1 | /DPDT eB 


Alco MST-205N 


(cont...) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SCANIMATE SYNC GENERATOR (cont.) 


SM-105F 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - ; 
Ql v 2N5457 Y 
Mot 
Q2 \2N5138 144 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector if 
Scanbe S-200 
CI-00077 VBracket, Switch 4 
CIC CI-00077 
Nut, Hex 2-56 Z 
Screw 2-56 x 1/4' PHS 2 
Lockwasher 2 
Split Ring #21 
V Jack 9 y 
Cambion 450-3704-01-03 ° 
V Plug 3a 


Cambion 2871-1-0312 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST | 
BLANKING SECTION CARD - SM-106C 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-106C SM-106C Blanking Section Card Bt 
Computer Image SM-106C 


- CAPACITORS - 
Cl Ja ufd 100v Film wv 
Sprague 223P10491 
C2 ’ 3000 pf 500v Mica W 
é GI RDM19 FD302J03 | 

C3,4,5,6,8,9 Vol ufd 100v Cer ow 
Sprague TG-S10 

C7 Vi00 pf 500v Mica 1w” 
GI RDM15 FD101J03 . 

C20. 802 utd  _ Trkv Cex. a oo 
Sprague—5S6A-D20— 

C1l,12,13 Y100 ufd 25v Elect 34 
Amperex ET101X025A5 

- DIODES - 

D1 J1N753 6.2v 1H 

Dickson 
/ | 

D2 1N963 12v Lor 
Dickson ; 

D3,4 J1n3064 2474 
Fairchild 

- INTEGRATED CIRCUIT - 

ici V9602°PC vw 
Fairchild 

Ic2 VSN7410N Vv 
TI 

IC3 3 “ SN7420N iw 
TI 


[cont. ] 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


a BLANKING SECTION CARD - SM-106C (cont.) 
: CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- INTEGRATED CIRCUITS - (cont.) 
Ic4,5 /ic3029P 24/ 
Mot 
1C6,7 /usB7711 393 24 
Fairchild 
IC8 J/Mc8s3P iW 
Mot 
IC9 Me+4396 $007 ne 
Moc 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


@ x V50k ohm 3/4w 10% Var iY 
Beckman 89PR50K 


R2,3 5.1k ohm _1/4w 2 
R4 \f0k ohm 3/4w 103 Var 1m 
Beckman 89PR10K 
R5,11,12,20 - 2.2k ohm —_1/4w | 4 
R6,10,16,18,37 1k ohm 1/4w 5 
R7,8,13,14 V 1k ohm 3/4w 10% Var av 
Beckman 89PRI1K 
R933 4.3k ohm 1/4w 2 
R15,17 360 ohm 1/4w 2 
R19, 31,82 20k ohm 1/4w 18 
R21 390 ohm 1/2w | iw 
R22 200 ohm 1/4w 17 
@ es 120 ohm —1/2w a 
R24,25 15k ohm 1/4w Z 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING SECTION CARD - SM-106C (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R26,27 10 ohm 1/4w 2 
a 39.0-ohm 1/4w — 
R29. —t6k~ohm 47-4w- —s 
R30 3.9k ohm 1/4w 1 
R32 30K ohy ' ! 
R34 ,35, 36 5.1 ohm 1/2w 3A 
R37,38 5.6k ohm 1/4w Zz 
- SWITCHES - 


Ss. Jspot i 


Alco MST-105D 


- TRANSISTORS - 

Ql “2N3644 iv” 
Fairchild 

Q2 /2N3569 , iY 
Fairchild 

- HARDWARE - 

Card Ejector 1s 
Scanbe S-200 

C1-00077 ‘Bracket, Switch i 
Computer Image C1-00077 
Nut, hex, 2-56 Z 
Screw, 2-56 x 1/4 inch, PHS Phillips 2 


Lockwasher, split ring #2 Z 


COMPUTER IMAGE MATERIAL. LIST 
ANIMATION OSCILLATOR CARD - SM-107A 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. : Description No. Req'd. 


-~ CIRCUIT BOARD - 
SM-107A SM-107A Animation Oscillator Card 1 
Computer Image SM-107A 
- CAPACITORS - 


Ci,2,3 foo ufd 25v Elect © 4 
M/E ET101X025 


C4,5,6,8, 15 {002 ufd lkv Cer a A 
Sprague 5GA-D20 


C7 You 100v Mylar i yy 
Elmenco 10P-1-103 : 


C9,10,11,12,13,14 /o1ufd. 100 Cer Te 
Sprague TG-S10 


.* DIODES - 


D1, 2.,45,14,17,18, ‘in3064 14. Vv 
19,.20,21,22,23,24, Fairchild 

25,26 

D3,4 Jin960 9.1v 400mw = Zener aoe 
DS, 6 {inos9 8. 2v 400mw = Zener 20 
D7,8 /IN754 6.8v 400mw Zener 0 
D9, 10 VIN751 S.1v 400mw = Zener 2 
D11,12 Jin746 3.3v 400mw Zener 2 
D15,16 hyge1 10v 400mw Zener 207 

- INTEGRATED CIRCUITS - 
161, %5,4,5 ee | | Sa 
: Motorola 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


a ANIMATION OSCILLATOR CARD - SM-107A (cont.) 
SCANIMATE 
Drawing No. Description ; No. Req'd. 
| - INTEGRATED CIRCUITS - (cont.) 
1C6,7 —-USB7710 393 2% 
Fairchild nes 
tC8". J su74i0N vy 
" TI 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise specified 
R1,2 /ik ohm 3/4w 108 Var 20H 
Beckman 89PRIK 
R3 | Joox ohm 3/4 10% Var | le gl 
Beckman 89PR20K bie 
nt. 5,6... 5.1 ohm 1/2w a a 
R7, 12,21, 29,51, 390 ohm 1/4w 7 
53,64 | 
Py | an 10k ohm 1/8w 13 Prec neat, ee 
R9,47,48,49,50, 1k ohm 1/4: A 8 
55,56,78 
Rid: .. Lmeg ohm 1/4w 1 
R11,28,43,44,63,73 5.1k ohm  1/4w 6 
R14,15 ia do.9k ohm 1/8w . 1 Prec 2 
R16,17,18,19 11k ohm —1/4w | a. 
R20,22,27,36,61,62, 10k ohm 1/4w 3 10 
65,75,76,77 | 
R23,24,37,38,66,67 15k ohm — 1/4w . 6 
R25,26,39, 40 10 ohm ivie 7 | 4 
. R30,52,54 _  1.6k ohm 1/4w ae 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ANIMATION OSCILLATOR CARD - SM-107A (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. | 
| - RESISTORS - (cont.) 
R31. | “13k. ohm 1/4w 1 
R32 47k ohm 1/4w 1 
R33 100k ohm 1/4w 1 
R34 430k ohm 1/4w 1 
R35 16k ohm 1/4 i. 
R41, 46 1.2k ohm 1/4w 2 
R42,45. -* 5.6k ohm 1/4w 2 
R57,58 3k ‘ohm 1/4w Z 
R59,60,70,71,72, 2k ohm 1/4w 5 
R68,69 39 ohm 1/4w 2 
R74 ; 7.5k-. ohm 1/4w i 
- TRANSISTORS - 
Q1,2,3,4 —— veng342 Ww 
Fairchild 
Q5,7522 Vv an3569 Lee 
Fairchild ee 
Q6,8,12 /2N3644 | | | 3 
Fairchild 
Q9,10,15,16 2N5133 | oy aaeer 
Fairchild 
Q13,14 JMEMS17€ 2h 
GI 
Qi7.*+ Jon5138 al ¢ 
Fairchild 


(cont.) 


Drawin 


No. 


COMPUTER IMAGE MATERI 
ANIMATION OSCILLATOR CARD - 
CPU 
SCAN IMATE 


Description 


- HARDWARE - 


Card. Ejector 
Scahbe S-200 


AL LIST 
SM-107A (cont.) 


No. Req'd. 


1/10/73 
COMPUTER IMA3E MATERIAL LIST 
SIZE MULTIPLI=R CARD - SM-118A 
cPU 
SCAN IMATE 


Drawing No. Descripzion No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-118A SM-118A Size “Multiplier Card 1 
Computer Image SM-118A 


- CAPACITORS - , 
J | A 
C1,2 100 ufd 25v Elect aw 
-  Amperex ET1012025A5 
- DIODES - 
J ; 
Di 5255545 546,78; 1N3064 10K = 
9,10 Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
Tcl,2;3,4,5,6 sf HA2-2515~5 6y re 


Harris 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 10 ohm 1/2w 20 
R3,18 1k ohm 1/4w 2 
R4,13 box ohm 1/8w 1% Prec 2 
RS5,7,10,11,12,14, 0k ohm 1/3w 13 Prec 124 
16,19,21,23,24,26 

R6,15 560k ohm 1/4w Z 
R8,9,17 V10k ohm 3/4w 10% Var 3 “a 

Beckman 89PRI10X 

R20 51 ohm 1/4w 1 
R22 1 megohm 1/tw 1 
R25 10k ohm 1/+w 1 


(coat...) 


COMPUTER IMACE: MATERIAL LIST 
SIZE MULTIPLIER CARD - SM-118A (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1Y 
Scanbe S-200 J 
Swage Terminal 1 


PMP ID6-1B 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
SM-120B SM-120B Square Rooter Card 1 
Computer Image SM-120B 
- CAPACITORS - 
Giz +00 ufd 25v Elect ave 
ms ET101X025A5 
C3,4,5,6,8,9,14, /01 ufd 100v Cer 3 
15 Sprague TG-S10 
C710, J002 ufd — lkv Cer ws 
Sprague 5GA-D20 
- DIODES - 
D1,2,3,4,6,4 V1N3064 as 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
1€1 3 /4A2-2515-5 2 Lt 
Harris 
1C2,4, JMc1439G VY 
Mot 
- RESISTORS - 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SQUARE ROOTER CARD - SM-120B 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 
R3,4,.27. 
R5 

R6,14, - 


R7 


5.1 ohm 1/2w 

lox ohm 1/8w 1% 
560k ohm 1/4w 

Lok ohm 3/4w 10% 


Beckman 89PR10K 
‘1k ohm 1/4w 


(cont.) 


2Vv 

Prec 3 
| 1 

Var .~ 
1 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SQUARE ROOTER CARD - SM-120B (cont.) 
CPU 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R8, 20k ohm 1/4w 1 
R9 30k ohm 1/4w sd 
R10,16, 390 ohm 1/4w 2 
R11,18, 28 10k ohm 1/4w | 3 
R12 15k ohm are Yew 617.) «~Pyec 14 
R13 7.5k ohm Lf-Aw Yew IJ Pree iW 
R15 820k ohm 1/4w 1 
R17 4.99k ohm 1/8w 1% Prec iy 
R29 75 ohm 1/4w 4 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1p 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ANIMATED ADDER AND DIFFERENTIATOR CARD - SM-134B 
CPU 
' SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-134B Anim. Adder § Diff. Card 1 
Computer Image SM-134B 


- CAPACITORS - 
C1,2 /100 ufd 25v Elect Vw 
Amperex ET101X025A5S 
C5,4..7;8,9,13., 401 ufd 100v Cer wa 
14,15 Sprague TG-S10 
C5,10 /.002 ufd 1kv Cer 2 4 
Sprague 5GA-D20 
C6 j-l ufd 100v Film 1 
‘Sprague 22510491WD3 
ci2 130 pfd 500v Mica if 
GI RDM15 FD131J03 
C13 Vs pf 500v Mica iY 
GI RDM15CD050J03 
C16 | 1200 pt 500v Mica 1 
GI RDM19 FD121J03 . 
C17 M100 pf 500v Mica A 
GI RDM15 FD101J03 L 
C18 J220 pf 500v Mica 1 
GI RDM15 FD221J03 
C19 J33 pfd 500v Mica iy 
GI RDM15ED330J03 
- DIODES - 
D1,2,3,4,5,6 V1N3064 of 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
1613 YMC1439G ov 
Mot 
1C2,4 /HA2-2515-5 2 é 


Harris (cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


®& ANIMATED ADDER AND mamta nk CARD - SM-134B (cont.) 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS = 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
R1,2 10 ohm 1/2w 21 
R3,4;5,6,28,29, Aok ohm 1/8w - 1% Prec a 
30,31 

R7, 32 10k ohm 1/4w 2 
R8,33 390 ohm 1/4w 2 
R910, 34,35 15k ohm 1/4w 4 
R11, 13015. 22,23, 10 ohm 1/4w 7 
36,37 

a R13,38 | 1 Sk ohm 3/4w 10% Var 2 

eckman 89PR5K 
R14,39 5.1k ohm 1/4w 2 
R16, 42 V10k ohm 3/4w 10% ‘Var 2e- 
Beckman 89PR10K 

R17 130k ohm 1/4w : i 
R18,41 150° ohm . 1/4w 2 
R19 ,43 100k ohm 1/4w 2 
R20 ,44 300 ohm 1/4w 2 
R21,45 160k ohm 1/4w Z 
R24,25 4.7k ohm 1/4w 2 
R26, 27 3k ohm 1/4w 2 
R40 200k ohm 1/4w L 
R46 33k ohm 1/4w 1 

G R47 J20k ohm 1/8w 18 Prec iv 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


ite ANIMATED ADDER AND DIFFERENTIATOR CARD - SM-134B (cont. ) 
CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- SWITCHES - | 

of SA ‘DPDT. im 
Alco MST-205N 

PS) "SPDT if 
Alco MST-105D 

- TRANSISTORS - | 

Q1,3,5 AN3569 37 
Fairchild 

Q2,4,6 V2N3644 3 | 
Fairchild 

i - HARDWARE - 

C11-00077 } acket, Gxtecl 2u 
Computer Image C1-00077 
Card Ejector 1o 
Scanbe S-200 
Lockwasher, Split ring, #2 4 
Nut, 2-56, hex 4 
Screw, 2-56 x 1/4 inch, PHS 4 


‘lo/-78 


COMPUTER IMACE MATERIAL LIST 
X ANIMATION §& DIFFEFENTIATOR CARD - SM-135 
CPU 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 


SM-135 SM-135 X Anim. § Differ. Card 1 
Computer Image SM-135 


- CAPACITORS - 
C1,2 4100 ufd 2iy Elect [) ane 
Amperex ET101%025A5 
C3, 4,7.8,9;11 4.01 ufd 1COv Cer 6 ie 
Sprague TG-S1( 
C5,10 {002 ufa av Cer WW 7 
Sprague 5GA-D2) 
ri a 
C6 {1 ufd 10)v Mylar 4 
Elmenco 1DP-2-104 
- DIDDES - A 
Di, 2, 3;4,5,6 1N3064 ot 
Fairchild 
- INTEGRAT=D CIRCUIT - 
C13 /MC1439G 24 
Mot 
vw 
rc2 VHA2-2515-5 1 
; Harris 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 35% unless otherwise indicated 


R1,2 10 ohm 1/2w 2Vv 
R3,4,18,19,22 ‘10k ohm 1/3w 13 Prec 5¥ 
R5,21 390 ohm 1/tw 2 
R6,20 10k ohm 1/tw Z 


Cesat. } 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST ; 
X ANIMATION § DIFFEREXTIATOR CARD - SM-135 (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Descrivtion No. Req'd. 
- RESISTORS - (eont. ) 

R7,8 15k ohm i/4w 2 
R9 ,10,11,25,26 10 ohm -/4w 5 
R12 150 ohm 2/4w 1 
R13 160k ohm -/4w Z 
R14,15 4.7k ohm 1/4w 2 
R16,17 3k ohm i/4w a 
R23 /100 ohm 3/4w 103 Var —— 

Beckman 89PR190 
R24 V20k ohn 1/8w 1$ Prec cal 

- TRANSISTORS - 

Q1,3 Y2N3569 2 Ae 

Fairchild 
Q2,4 /2N3644 2 

Fairchild 

- HAPDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


Swage Terminal 1 Y 


PMP ID4-6B 


sM-142 
C1,2,3 
4,24 

cS 
C6,8,16,18 
C7 


c9,35 


C10,11, 19,21, 36, 


a7 


C17 


_CZ0 


C22 


G25525 


C26 


C27 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


50 HZ SYNC GENERATOR CARD - SM-142 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-142 50 Hz Sync Generator Card 
Computer Image SM-142 


- CAPACITORS - 
100 ufd 25v Elect 
M/E ET101X025A5 
300 pf 500v Mica 
GI RDM15 FD301J03 
10 ufd 20Vv Tant 
Dickson D1LOGSB20K 
2.2 ufd SOv Tant 
Dickson D2R2GSB50K 
Selected 500v Mica 
GI — 

“2 

el ufd <4 Cer 
Erte—5655=000-¥5F0-104M 
.01 ufd 100v Cer 


Sprague TG-S20 


1 ufd Z5V Cer 
Sprague 5C2310£X0250B3 


22 ufd 25v Elect 
M/E ET220X025A3 


.002 ufd lkv Cer 
Sprague 5GA-D20 


e025 wid 75Vv Film 
Sprague Z25P535391 


1800 pf 500v Mica 
GI RDM19 FD182J03 


20 ‘pt 500v Mica 
GI RDM15 ED200J03 


(cont. 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description o. Req'd. 


er il 


ie 


ie 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
50 HZ SYNC GENERATOR CARD - SM-142 (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CAPACITORS - (cont.) 
C28 620 pf 500v Mica Le 
GI RDM15 FC621J03 
C29,30,32,34 .001 ufd lkv Cer 4 
Sprague 5GA-D10 
- DIODES - 
D3,4,6. 1N3064 3 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
IC1,13,14,15,22 SN7400N g #. 
TI 
1C2,12 USB7710 393 2 
Fairchild 
IC3 ~ MC4044P 1’ 
Mot 
Ic4 MC4024P eof 
Mot 
IC5,7,20 MC853P A 
Mot 
I1C6,9,11,23 9602 PC 4 
Fairchild 
1C8,10,16,17-18, DM8520N 7 A 
19,21 NSC 
124,25 MC3029P 2s 
Mot 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 
R1,2 5.1 ohm 1/2w 2 


(eont:) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
50 HZ SYNC GENERATOR CARD - SM-142 (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


B4,14,15,357,38, 5.6k ohm 1/4w 14 
49.49.50 ,51,52, 
554 045 555 OL 
R5,16, 56,59 6.2k ohm 1/4w + 
RG, 11,12,17,18,253 ~Ssik ohm 1/4w 12 
353,56,59,40,57,58 
R7,8 24k ohm 1/4w 2 
R9 200 ohm 1/4w 1 
R10 20k ohm 1/4w 1 
R13 750 ohm 1/4w 1 
R19, 42 10k ohm 1/4w 2 
R202 1k ohm 1/4w 2 
R22,44 390 ohm 1/4w 2 
R24,47 30k ohm 1/4w 2 
R25,45 1.6k ohm —1/4w | 2 
R32 22k ohm 1/4w ‘i 
R34 3k ohm 1/4w 1 
R35 20k ohm 3/4w Var 1m 
Beckman 89PR50K 
R40 11k ohm 1/4w 1 
R41 2k ohm 1/4w 1 
R43 27k ohm 1/4w i 
R60 110k ohm 1/4w ci 
R62 7.5k ohm 1/4w ul 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SO HZ SYNC GENERATOR CARD - SM-142 (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. _ Description No. Req'd. 
- SWITCH - 


Sl DPDT of 


Alco MST-205N 


- TRANSISTORS - 

Ql 2N5457 1 
Mot 

. Fairchild ae 

- HARDWARE - 

Card Ejector 1 
Scanbe S-200 

C1-00077 Bracket, Switch a 
Computer Image C1-00077 
Nut, Hex, 2-56 2 
Screw, 2-56 x 1/4 inch, PHS 2 
Lockwasher, Split ring #21 2 
Jack 9 4 


Cambion 450-3704-01-03 


\ 


Plug 3 
Cambion 2871-1-0312 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYNCH CARD FOR T.V. RATES - SM-144A 
CPU 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-144 SM-144 Synch Card For T.V. Rates 1 
Computer Image SM-144 


- CAPACITORS - 

Cl V100 uta 25v Elect ye 
M/E ET101X025AS 

G2 ‘300 pf 500v Mica - ar 
GI RDM15 FD301J03 

C3 \22 ufd 15v -Tant lv 
Dickson D22GSB15K 

C4, 6 V1 ufa Wy Cer 276 
Erie 5655-000 YSFO 104M 

C5 J.01 ufd 100v Mylar IV 

_ Elmenco 1DP-1-103 
C7 /3000 pf 500v Mica Av 


GI RDM1L5 FD361J03 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


ICl ic4044P i. 
Mot 

IC2 {Mc4024P lv 
Mot 

IC5,6 J Mcas3p 2 i 
Mot 

IC9,10 J Mc3029P 2 

Mot . 

IC11,15 ' sn7400Nn 2+ 
TI 

C12 - (pm8520N iv 
NSC 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYNCH CARD FOR T.V. RATES - SM-144A(cont.) 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 


R1 5.1 ohm 1/2w 1& 
Kz, 5.6k ohm 1/4w 2 
R4,5 24k ohm 1/4w 2 
R6 200 ohm 1/4w 1 
R7 20k ohm 1/4w 1 
R8 750 ohm 1/4w 1 
R9,10,11,12 5.1k ohm 1/4w 4 
- TRANSISTORS - 

Ql \ 2N5457 1uw 

Mot 

- HARDWARE - 
Card Ejector 1 A 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
PAL 50Hz SYNC GEN. SM-147 


CPU 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-147 SM-147 PAL 50Hz Sync Generator i 
Computer Image SM-147 ; 


- CAPACITORS - 

Ci stad 100 ufd 25v Elect 3 
M/E ET101X025A5 

C4 500: pt 500v Mica i 
GI RDM15 RD301J03 

G5 10 ufd 20v Tant 1 
Dickson D10GSB20K 

C6,8,16,18 2.2 ufd S0v Tant 4 
Dickson D2R2GSB50K 

G7 Selected 500v Mica 1 
GI 

C9 <l ttd 12v Cer nf 
Erie 5655-000 YF50 104M 

Cig tito Zh, -0O1 ufd 100v Cer . 6 

35,36 Sprague TG-S20 

C17 1 ufd 25v Cer 1 


Sprague 5C€23105X0250B3 


C20 22 ufd 15v Tant 1 
Dickson D22GSB15K 


C22 .002 ufd lkv Cer / 
Sprague 5GA-D20 


C26 1800 pf£ 500v Mica 1 
GI RDM19 FD182J03 


C27 20 pf 500v Mica 1 
GI RDM15 ED200J03 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
PAL 50Hz SYNC GEN. SM-147 (cont.) 
CPU 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CAPACITORS - (cont.) 


C28 620 pf 500v Mica 1 
GI RDM15 FC621J03 


C29, 30,32,24 -001 ufd lkv Cer 4 
Sprague 5GA-D10 
- DIODES - 
D3,4,6 1N3064 5 
Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


ICL 23 ,14515,22 SN7400N 5 
TI 

CZ Lz USB7710 393 2 
Fairchild 

IC3 MC 4044P 1 
Mot 

Ic4 MC 4024P HT 
Mot 

1€5,7,20,23 MC 853P 4 
Mot 

IC6,9,11 9602 PC 3 
Fairchild 

ICS 20,16 ,1.7 5 DM8520N 7 

18,19 NSC 

IC24,25,26 MC 3029P 3 
Mot 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
PAL 50Hz SYNC GEN. SM-147 (cont.) 


CPU 
SCANIEMATE 
Drawing No. Description. No. Req'd. 
- RESISTORS - 
R12 5.1 ohm 1/2w 2 
R4,14,15,37,38, 5.6k ohm 1/4w 14 
48 ,49,50,51,52, 
53,54,55,61 
R7,8 24k ohm 1/4w 20 
RQ 200 ohm 1/4w 1 
R10 20k ohm 1/4w d 
Rit, 12, 17,18;23; 5.1k ohm 1/4w 10 
355 90,59,46,58 
R13 750 ohm 1/4w 1 
R16 ,59 6.2k ohm 1/4w 2 
R19, 42 10k ohm 1/4w Zz 
R20,21 1k ohm 1/4w 2 
R22, 44 390 ohm 1/4w Z 
R24,47 30k ohm 1/4w 2 
R25,45 1.6k ohm 1/ 4w 2 
R32 22k ohm 1/4w 1 
R34 3k ohm 1/4w ui 
R35 20k ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PR20K 
R40 11k ohm 1/ 4w 1 
R41 2k ohm 1/4w 1 
R43 27k ohm 1/4w . 1 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
PAL 50Hz SYNC GEN. SM-147 (cont.) 


CPU 
SCANIMATE 

Drawing No. Description No. Req'd. 

- RESISTORS - (cont.) 
R60 110k ohm 1/4w 1 
R62 7.5k ohm 1/4w 1 

- SWITCHES - 
Sl DPDT a 


Alco MST-205N 


- TRANSISTORS - 
Ql | 2N5457 1 
Mot 
Q2 2N5138 1 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 
Scanbe S-200 
CI-00077 Bracket Switch 1 
Computer Image CI-00077 
Nut, Hex, 2-56 2 
Screw, 2-56 X 1/4 Inch PHS Z 
Washer, Lock, Split Ring, #2 2 
Jack | 
Cambion 450-3704-01-03 9 
Plug 3 


Cambion 2871-1-0312 


RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- ELECTRICAL - 
R1,2,3,4,5 Resistor / 
10k ohm L/awt 30% Var 5 
CTS CFVA 45 
515255595759 Switch SPDT | 
Alco MST-105D 
S4,6,8,10 Switch DP3T 4 / 
Alco MST-205PA 
Si5 ,10,17,18, Switch, SPDT, Push Button ist 
19:,29'.30.,38, Alco MSP-105F 
39,40,41,42, 
43,44,45 
S22,23524,25, Switch, Rotary 5/ 
26 CTS T-216 
SSL pay Sag oFs Switch, Piano Key, 4PDT 4 
35 IEE SXKD 17.5 DKA/BLK 4UGR / 
Jl thru J17 Connector, P.C. Bd., 44 Terminal 17 
Viking 2VK22D/1-2 
J18 Connector, 8 Terminal iv 
Cannon KPTO2E16-8P 
Ji9 Connector, 26 Terminal i 
Burndy MS26RM-1C 
Subminiature Coaxial Contact Assy ° 8 / 
Burndy RMDXK-1 
Connector Pin 5 v 
Burndy RM20M-12 
Tip Jack . 
H. H. Smith 1501-103 
SCCS-100C Memory Address Card 5 
SCCS-101D Control Card 5 vi 
SCCS-102C Memory Card .<. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ROTATION CONTROLLER CI-00112 


(eont.3 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ROTATION CONTROLLER CI-00112 (cont.) 


RACK #1 

SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 

Qepe Mi g-10e - ELECTRICAL - (cont.) 
SCCS-103B D/A Converter Sine-Cosine Gen. 1v 
SCCS-104A Sequence Control Card iv 
SCCS-105B-1 Rate Clock a / 
SCCS-105B-2 Rate Clock 1 
- MECHANICAL - 

CI-00061 Front Panel i 
CI-00038 Back Panel 1 
CI-00035 Side Panel 2 


nN 


Drawer Handle, 6 Inch 
Bud H-9110-B 


Spee 


Drawer Slide, Pr. 
Chassis-Trak C-300-S-18 


ON 


Mounting Bar 
Scanbe T-902-16 7/8 


Card Guide 
Scanbe T-309-60 


WN 
rx 


Be i, Oe Oe ee 


Connector Mount 
Scanbe A-305-A 


Spacer 10 
Scanbe T-101-437 


co 


Spacer 
Scanbe T-101-312 


Ov 


Spacer~ = 
ScanbeT=T0t-125 
Knob, Concentric w/Indicator, Black 5 { 


Buckeye SS50L-1/70C-2 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ROTATION CONTROLLER CI-00112 (cont.) 


RACK #1 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- MECHANICAL - (cont.) 

Knob, Bar, Black 5 / 
Buckeye SS-70BL-2 ’ l/ 
Push Button, Black L530 
Alco C-12 ‘| 
Switch Lever Cap, Black 10 
Alco C-10 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


shops 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 6 ava 
bo AI rv 


i MEMORY ADDRESS CARD - SCCS-1008 
‘ ROTATION CONTROLLER 
SCANIMATE 
Drawin No. Description No. Re 


- CIRCUIT BOARD - 


— 


SCCS-100C SCCS-100C Memory Address Card i 
Computer Image SCCS-1000 


- CAPACITORS - 
Cl /100 ufa 25v Elect ie 
M/E ET101X025A5 
C2,3,4,5,6 Jol ufa 100 Cer ‘57 


Sprague TG-S10 
C7,8 /470 p£ —«500v Mica so» ee 
GI RDM15 FD471J03 
. : - INDUCTORS - 
‘@ 
Ll 427 uh 10% 1 
Cambion 550-2950-30-2 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


J 
IC1,6 GNISOUN Gbot A> ‘ -\>- 
TE "% 
Ic2 - /SN7410N 1 - 
TI 7 
1c3.4,5 . /SN7401N 3 — 
| TI , 
Ic7,8,9,15, 16 JSN7475N 5 = 
TI 
1C10,11 \\SN74193N 2— 
TI. ~ * 
1C12,15, 14,17, \SN74L85N | , 6 ~ 
18,19. 
C tC 1020, 27 Isn7404n 2 
hive TI ; 
1C22,23 ISN7430N 2 
TI . 


feoant_) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MEMORY ADDRESS CARD - SCCS-100C (cont.} 
© ROTATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 


R1,2 10k ohm 1/4w . 2 
R12,13,14,20,21 5.6k ohm 1/4w 5 
R15,16,17,19 5.1k ohm 1/4w 4 
R34 43k ohM Wy ay 2 
- HARDWARE - 
~ Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


1/13/23 
COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST - 
CONTROL CARD - SCCS-10E 9% 449 
ROTATION CONTROLLER | 
SCANIMATE \) 


Drawing No. Description No. Req'd. 
.- CIRCUIT BOARD - 


, } . 
sccs-101b¢ SCCS-101B@Control Card / = 1 
Computer Image SCCS-101pPE -—< ? 


- CAPACITORS - 

Cl 100 ufd 25¥ Elect Jd | 
M/E ET101X025A5 

C2,3,4,5,8,9 Y01 ufd 100v Cer ~ 6 
Sprague TG-S10 

C6 J o01 ufd lkv Cer ~ 
Sprague 5GA-D10 

GC? !320 pf 500v Mica P 4 
GI RDM15 FC821J03 

C10,11 500 pf 500v Mica LY 
GI RDM15 FD561J03 

C12,13 Ve20 pf 500v Mica F 
GI RDM15 FD301J03 

- INDUCTOR - 

Ll /27 uh 1 

Cambion 550-2950-30-2 
- INTEGRATED CIRCUITS - 

IC1,3 (SN7493N 2 
TI 

1c2 VSN74L85N 1 
Ti 

1C4,5,7,8,11,17  ‘SN7400N 6 
cia 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CONTROL CARD - SCCS-101D (cont.) 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- INTEGRATED CIRCUITS - (cont.) 
J 
1C6,16 SN7410N . 2 
TI 
IC9,12 ‘SN7476N 2 
TI 
IC10 YSN7451N 1 
oi 
IC13 /SN7420N 1 
TI 
[ci4,15 V9601 PC 2 
Fairchild 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
n2,3,5,f,8,8 5.6k ohm —1/4w w+ 
R4,7,10,11,12,13 10k ohm 1/4w 6 
RL sa ofA Iw \ 
- HARDWARE - 
Card Ejector d. 


Scanbe S-200 


& 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
SCCS-102C SCCS-102C Memory Card 1 
Computer Image SCCS-102C 
- CAPACITORS - 
3 
C1,2,10 vo1 ufd 100v Cer 2 
Sprague TG-S10 
C3 /200 pf 500v Mica 4 
GI RDM15 FD201J03 
al 
c4,5 500 pf 500v Mica A 
GI RDM15 FD501J03 
C6,7,8 ‘100 ufd 25v Elect i 
M/E ET101X025A5 ee 
C9 J 001 ufd lkv Cer 1 
Sprague 5GA-D10 
| - DIODES - 
DL, 2 ~1N963 12v 400mw Zener 2 
- INDUCTORS - 
Lt Joy uh Z 
Cambion 550-2950-30-2 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
GL SN7400N 1 
TI 
Cz. 3,4 {9601 PC 3 
Fairchild 
1¢5 ' sn7440N 1 
TI 
1C6.,7 ‘ sn7475N Z 
TI 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


MEMORY CARD - SCCS-102C 
ROTATION CONTROLLER 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MEMORY CARD - SCCS-102C (cont.) 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- INTEGRATED CIRCUITS - (cont.) 
IC8,9,10,11 \SN7401N 4 
TT 
EC12;13 !DM8810N 2 
NSC 
JMin5220B8M 
IC14 _IM76.0.2—/Ah~ 1 
Interstt 
IC15 /SN7493N 1 
TI 
IC16 VSN74155N 1 
Ti 
1C17 !gn7404N i" 
Ti 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Ri,2,4,5 10k ohm 1/4w 4 
R3 51k ohm 1/4w 1 
R7 56 ohm 1/2w 1 
R8 130 ohm 1/2w | 
R9,10,11,12,13,14, 3k ohm 1/4w 14 
15,16,17,18,19,20, 

va ee 

R23,24,25,26,27,28, 6.8k ohm 1/4w 8 
29,30 

R31,32 5.6k ohm 1/4w Z 
R33, 34,35, 36,37, 1k ohm 1/4w 7 
58,,359- 


(cont...) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MEMORY CARD - SCCS-102C (cont.) 
ROTATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- HARDWARE - 


Card Ejector 1 
Scanbe S-200 
‘oq Pin IC Socket 1 
Amp 583640-3 


y[a/4 = 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
D/A CONV. SINE-COS. GEN. CARD - SCCS-103B 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SCCS-103B SCCS-103B D/A Conv. Sine-Cos. Gen. Card 2 
Computer Image SCCS-103B 


- CAPACITORS - 
1,253 hoo ufd 25¥ Elect Bb 
M/E ET101X025A5 
C4,5,6,7,9,10,12, of O0 ka 100v Cer os 
LS Sprague TG-S10 
8,17 * ! 180 pf 500v Mica 2 
GI RDM15 FD181J03 
- DIODES - 
D1, 2,3,4,55627,8, Jinz064 12 
9,10,11,12. Fairchild 
- INDUCTORS - 
Ll 27 uh 10% 1 
Cambion 550-2950-30-2 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
IC1,14 im DAC-100AD/Q1 2 
Precision Monolithics 
IC2,15 2 
IC3,4,12,13 /SN74H87N 4 
TI 
IC5,6,7,10,11,16 YSN7475N 6 
TI 
Ic8,9 J SN7404N 2 
TI 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
D/A CONV. SINE-COS. GEN. CARD - SCCS-1038 
ROTATION CONTROLLER 


SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition 5% unless otherwise indicated 


R2,3 $.1 ohm 1/2w 2 
R4,13 Aoo ohm 1/2w 20% Var 2 
Bourns 3329P-1-101 
R5,14 10k ohm 3/4w 10% Var 2 
Beckman 89PR10K 
R6,15 10k ohm 1/4w z 
-R7,16 7.5k ohm 1/4w 2 
RS 17 dex ohm 3/4w 10% Var 2 
Beckman 89PRSK 
RS ,10,18,19 15k ohm 1/4w 4 
R11,12,20,21 39 ohm 1/4w 4 
R2Z,295 1k ohm 1/4w 2 
- HARDWARE - 
Card Ejector , i 


Scanbe S-200 


/16 Pin IC Socket 2 
Amp 5835 29-1 


- TRANSISTORS - 
OL,3 bn3569 2 
Fairchild 
Q2,4 Jon36a4 2 


Fairchild 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SEQUENCE CONTROL CARD - SCCS-104A 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SCCS-104A SCCS-104A Sequence Control Card a 
Computer Image SCCS-104A 


- CAPACITORS - 

J 

eal 100 ufd 25v Elect 2 
M/E ET101X025A5 

C4,5 1470 pf 500v Mica Pa 
GI RDM1S FD471J03 

- INTEGRATED CIRCUITS - 

ICl,2 J SN7440N 2 
TI 

Ic3 /SN7410N 1 
TI 

IC4 !9602 Pc 1 
Fairchild 


- RESISTORS -. 


Resistors are fixed, composition 5% unless otherwise indicated 


R1 /2.7 ohm 1/2w i 

R5,6 10k ohm 1/4w 2 

R10,11 5.1k ohm = _1/4w 2 
- HARDWARE - 

Card Ejector i 


Scanbe S-200 


[10/7 fo 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RATE CLOCK CARD - SCCS-105B-1 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SCCS-105B SCCS-105B Rate Clock Card 4 
Computer Image SCCS-105B 


- CAPACITORS - 

fla een 400 ufd 25 Elect 4 
M/E ET101X025A5 

64,7 ,9,12,14,17, 4002 ufd lkv Cer ae 

19,22 Sprague 5GA-D20 

C5,6,10,11,15,16, “OL ufd 100v Cer 8 

20,21 Sprague TG-S10 

C8,13,18,23 1033 ufd 100v Film 4 
Sprague 225P33391WD3 a 

- INDUCTORS - 

Ll 27 uh 103 1 

Cambion 550-2950-30-2 
- INTEGRATED CIRCUITS - 

7c ’ sN7400N 1 
TI 

1C2,6,10,14 VMC1439G 4 
Mot 

f¢3,,.7,41,15 - Y9601 PC 4 
Fairchild 
| gee 

IC4,8,12,16 MC 83-2 4 
Mot 

ICS, 9,13,17 VSN7490N 4 
Ti : 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RATE CLOCK CARD - SCCS-105B-1 (cont.) 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
R2,3 J5.4 ohm 1/2w 2 
R45,0,8,9,12,15; 10k ohm 1/4w 20 
14,20 ,17,20,21,.22, 
24,25,28,29,350,32, 
oo 
R7 45,295 04 51k ohm 1/4w 4 
R10,18,26, 34 390 ohm 1/4w 4 
R11, 19,27, 35 43k ohm 1/4w 4 
- HARDWARE - 
Card Ejector | 


Scanbe S-200 


1] 10/7% 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RATE CLOCK CARD - SCCS-105B-2 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SCCS-105B-1 SCCS-105B-1 Rate Clock Card 1 
Computer Image SCCS-105B-1 


- CAPACITORS - 
C1,2,3 ‘100 ufd 25v Elect a 
M/E ET101X025A5 
C1577 /.002 ufd lkv Cer .s 
Sprague 5GA-D20 
C2021 V.01 ufd 100v Cer ys 
Sprague TG-S10 
C23 / 033 ufd 100v Film x 
Sprague 225P33391WD3 
- INDUCTORS - 
Ll v 27 uh 10% 1 
Cambion 550-2950-30-2- 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
ICl \SN7400N 1 
TI 
IC14 . JMc14396 1 
Mot 
IC15 49601 PC 1 
Fairchild 
849P a 
- TCU JMce-31p 1 
Mot 
IC17 VSN7490N 1 
TI 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE. MATERIAL LIST 
RATE CLOCK CARD - SCCS-105B-2 (cont.) 
ROTATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
RZ,35 5.1 ohm 1/2w 2 
R28..29,50;,32,35 10k ohm 1/tw 5 
R31 51k ohm 1/4tw 1 
R34 390 ohm 1/+w i] 
R35 43k ohm l/tw 1 

- HARDWARE - 

Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


@ COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


RACK #2 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
Basic Frame - vo iY 


Stantron SF200-61-25 


Turret Frame Y Y 


Stantron F601 


Top Panel 44 VY 
Stantron P21P 


Rear Door “7 Y 
Stantron D600-61-LH 


Accessory Mounting Angle, Pr. /iVv 
Stantron ZA-1900 
Sy Casters, 4 ea/set “4 V 
Stantron C-1100 
Panel, 1 3/4 Inch . “iV 
Stantron Pl 
Panel, 3 1/2 Inch “ty V 
Stantron P3 
Panel, 5 1/4 Inch , #2 V 
Stantron P5 
Panel, 7 Inch Viv 
Stantron P7 
VCE/Sweep Generator AV 
Exact Model 126B 
CI-00116 Animation Crosspoint Switch Assy | 
CI-00117 Animation Controller 1 — 
CI-00109 Segment Blanking Controller Le 


RACK #2 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
~ ELECTRICAL - J 

Switch, Crosspoint 2 
Cherry C10-04A 
Disconnect Non-Insulated 75 [ 
T & B B252G 
Tip Jack, Black 20 / 
H. H. Smith 1501-103 
Connector, 26 Terminal I ( 


CI-00036 
CI-00058 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


CROSS POINT SWITCH CI-00116 


Burndy MS26PM-120L 


Subminiature Coaxial Contact Assy 
Burndy RCDXK-1 


Connector, 42 Terminal 
Winchester MRE-42S 


Connector Hood 
Winchester MRE-42H8 


Resistor 
10k ohm 2w 10% Var 
CTS 550R103A 
- MECHANICAL - 
Front Panel 


Cable Bracket 


Knob, Indicator, Black 
Buckeye SS-70L-2 


Spacer, Threaded, 8-32 x 3/4 Inch 
Misc. Screws, Nuts, Washers 


Guide Pin § Socket 
Winchester MRA 9-66-G700 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ANIMATION CONTROLLER CI-00117 


RACK #2 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- ELECTRICAL - 
R1,2,3,4,5,6, Resistor 4 
Bs Usa Uetlghes 10k ohm 2w 10% Var ar 
13,14,15,16, CTS 550R103A 
17 , 2352452, 
? 
R7 Resistor . 
50k ohm 2w 10% Var 
CTS 550R503A 
. a 
RLG 19,20, 21,5 Resistor , 
22,20; 2700; 23) 10k ohm 1/2w 30% Var 
Slept 24)2 5 26,2729 CTS CFVA-45 
SL 58056595 Switch, SPDT is 
11,12,14,15, Alco MST-105D 
16,18.,20,22, 
24 
§2,17,19,21, Switch, DPDT A 
23,25 Alco MST-205N 
S34 557 5405455 Switch, SPDT se 
27 Alco MST-105E 
S26 Switch, Rotary, Miniature _k 
RCL 11-CB-12J 
DS1 Switch, Thumbwheel, BCD w/Complement 1248 1 
EECO E-022271-1 
Jl thru J34 Connector, P.C. Bd., 44 Terminal 34 
Viking 2VK22D/1-2 
J35$ Connector, 8 Terminal = 2 
Cannon KPT02E16-8P 
J56,357 Connector, 26 Terminal Sa 
Burndy MS26RM-1C 
Subminiature Coaxial Contact Assy aa 
Burndy RMDXK-1 
J38,39,40,41 Receptacle, Coaxial peg 


Amphenol UG-1094/U 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
, ANIMATION CONTROLLER CI-00117 (cont.) 


RACK #2 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- ELECTRICAL - (cont.) 


J42 Phone Jack 
Switchcraft C-1ll 


J43,44,45,46,47 Tip Jack, Black 
H. H. Smith 1501-103 


Phone Plug 
Switchcraft 250 


Microphone, rysta? Shy ne Medel Ais 


Patch Panel, 100 Terminal 
Vector PB-1010-2 13,09 


Patch Cord, 6 Inch, Black J : 
bhai? Vector K2.06 : -/7) ae, 

Patch Cord, 9 Inch, Yellow 

Vector K2.09 


Patch Cord, 15 Inch, Blue 
Vector K2.15 


Patch Cord, 6 Inch Piggyback, Black 
Vector K9.06 116% 


Patch Cord, 9 Inch Piggyback, Yellow 
Vector K9.09 


Patch Cord, 15 Inch Piggyback, Blue 
Vector K9.15 


eyeeepe KA AR ERE HT SA 


AM-100>! Band Pass Filter 
AN-100-2 0 ” rT) 
M-leo-3 ot TY a 
AM-101C . Summing Amplifier 
.AM-102D High Frequency Oscillator 
AM-103A Switch Driver 
~ a AM-104B Sequence Ramp Generator 
AM-105C Sequence Ramp Timing Generator 
AM-106C Sequential Intensity Generator 


(cont. } 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ANIMATION CONTROLLER CI-00117 (cont.) 


RACK #2 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
AM-107 Multiplier Card | Ve ath 
AM-108A Audio Preamplifier a 
AM-109A Full Wave Rectifier a 
AM-110 Audio Limiter ‘ee 
AM-111 Low Frequency Oscillator | fy 
AM-112 # Slave Oscillator 4 
Rut- N32 Mpeg hemmed Phase tock @ VerT haseT duwerT. 
SM-113D Dual Ramp Generator a 
~- MECHANICAL - 
C1-00042 Front Panel . 
CI-00037 Side Panel ho 
CI-00041 Back Panel TT 
- Drawer Handle, 6 Inch - a 
Bud H-9110-B 
Drawer Slide, Pr. a ee 
Chassis Trak C-300-S-18 
Knob, Indicator, Black <t 
Buckeye SS-50L-1 
Knob, Indicator, Black a 
Buckeye SS-70L-2 
Knob, Concentric w/Indicator, Black pee 
Buckeye SS-50L-1/70C-2 
Mounting Bar Pgs 
Scanbe T-902-16 7/8 
Mounting Bar fe 
Scanbe T-903-16 7/8 
Connector Mount 63° 


Scanbe A-305-A 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
ANIMATION CONTROLLER CI-00117 (cont.) 


RACK #2 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. ; 
- MECHANICAL - (cont.) 
Card Guide 68 
Scanbe T-309=60 
Spacer LD 
Scanbe T-102-312 
39 
Spacer 30 
Scanbe T-102-437 | 
1% 
Spacer 444 
Scanbe T-101-437 ~~ 
Spacer ; r 8 
Scanbe T-101-312 , : 
Switch Lever Cap, Black ———— 


Alco C-10 
Misc. Screws;Nuts;—WasherTrs 


1) 4173 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-1 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


AM-100-1 AM-100-1 Band Pass Filter 1 

Computer Image AM-100 
- CAPACITORS - 

ide “100 ufd 25v Elect # va 
Amperex ET101X025A5 

C3 47 ufd 25v Elect Vas 
Amperex ET470X025A4 et 

C4,6,15 “002 ufd lkv Cer Va 
Sprague 5GA-D20 

C5 V1.0 ufd 25¥ Cer a 4 | 
Sprague 5C023105X0250B3 

eng 2200 pf 500v Mica / & 
GI RDM19 FD222J03 

C8,11 180 pf 500v Mica a 
GI RDM15 FD181J03 # 

C10 ¥2500 pf 500v Mica fie 
GI RDM19 FD252J03 

C12 “620 pf 500v Mica ~~ A 
GI RDM15 FC621J03 

C13 “56 pt 500v Mica ee 
GI RDM15 ED560J03 

C16 Y1000 pf 500v Mica AX 
GI RDM15 FA102J03 

C17 V68 pf 500v Mica aaa 
GI RDM15 ED680J03 

- DIODES - 

D1,2,3,4,5,6,7,8,9 “1N3064 _9 

Fairchild 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-1 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
Tcl,2,3 V Mc1439G KSB 
Mot 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1 V10k ohm 3/4w 103 Var vy 
Beckman 89PR10K 
R2 “100k ohm 3/4w 10% Var a 
Beckman 89PR100K 
R4,5 5.1 ohm 1/2w a 
RO, 75 85lby27 5.1k ohm 1/4w 5 
R9 1 megohm 1/4w 1 
Ri0 -215o) 390 ohm 1/4w 3 
R12 ,13 15k ohm 1/4w 2 
R14,15 39 ohm 1/4w 2 
R16 ,22,23 2k ohm 1/4w 3 
R18 24k ohm 1/4w 1 
R19 510 ohm 1/4w 1 
R20, 24 10k ohm 1/4w 2 
R25 ,27 200k ohm 1/4w 2 
R29 820k ohm 1/4w 1 
R32 510k ohm 1/4w 1 
- TRANSISTORS - 
Ql,5 ‘2n3569 2 


Fairchild 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-1 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - (cont.) 
02,3 /2N3644 A 
Fairchild 
Q4 / 5 102 ‘aa 
Siliconix 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-2 
ANIMATION CONTROLLER 


© 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
AM-100-2 AM-100-2 Band Pass Filter 1 
Computer Image AM-100 
- CAPACITORS - 
C12 /100 ufa 25v Elect pa 
Amperex ET101X025A5 
C3,18 Y22 ufd 25v Elect wee 
Amperex ET220X025A3 
C4,6,35.19,21,32 /oo2 ufd lkv Cer Pre os 
Sprague 5GA-D20 
C5,20 V1.0 ufd 25v Cer sae 
Sprague 5C023105X0250B3 
7,10 ¥5000 p£ 500v Mica vo 
GI RDM19 FD502J03 
C8, 30 A300 pf 500v Mica Ee & 
GI RDM19 FD132J03 
c9 468 pf 500v Mica Pe '¢ 
GI RDM15 ED680J03 
C11,12 ‘1600 pf 500v Mica Jee 
GI RDM19 FD162J03 
C16 2500 pf 500v Mica A 
GI RDM15 FA102J03 
C17 “so pf  —-S00v Mica a 
GI RDM15 ED500J03 
C22,26 ‘3300 pf 500v Mica Ok 
GI RDM19 FD332J03 
C23 V20 pf 500v Mica ian 
GI RDM15 CD200J03 
C25 /g20 pf 500v Mica Ae 
GI RDM15 FC821J03 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-2 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CAPACITORS - (cont.) 


C27 J150 pf 500v Mica Yt 
! GI RDMIS ED150J03 


C28 ‘10 pf 500v Mica Tt 
GI RDM15 CD100J03 


C31 v50 pf 500v Mica oe 
GI RDM1L5 ED300J03 


- DIODES - 
D1,2,3,4,5,6,7,8,9, “IN3064 1 
10,11,12,13,14,15, | Fairchild 
16,17,18 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


ICl 5253543536 /Mc14396 6 
Mot 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise indicated 
R1,64 ‘0K ohm 3/4w 10% Var ae 
Beckman 89PR10K 
R2,63 00k ohm 3/4w 10% Var ye 
Beckman 89PR100K 
R4,5. 5.1 ohm 1/2w P< 
R6,7,8,11,17,34,35, 5.1k ohm 1/4w 10 
$6,29,45 
RO ,37 1 megohm 1/4w Z 
R1LO ,21,31,38,49,58 390 ohm 1/4w 6 
R12 ,13,40,41 _ 15k ohm 1/4w 4 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-2 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 

R14,15 42,43 39 ohm 1/4w 4 
R16,22,23,44,50,51 2k ohm —1/4w 6 
R18 , 46 24k ohm 1/4w 2 
R19 ,47 510 ohm 1/4w Zz 
R20,24,48,52 . 10k ohm 1/4w 4 
R252) 995599 20k ohm 1/4w 4 
R29, 56 82k ohm 1/4w 2 
R32,59 -. 51k ohm 1/4w 2 

y Ma es TRANSISTORS - 

MCF : 
Q1,5,6,10 “ANT sCS » 2a 

Fairchild 
Q2,3,7,8 —-/2N3644 x 

Fairchild 
Q4,9 YE 102 

Siliconix 

- HARDWARE - 
Card Ejector L 


Scanbe S-200 


1/70/23 


COMPUTER IMACE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-3 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
AM-100-3 AM-100-3 Band Pass Filter iL 
Computer Image AM-100 
- CAPACITORS - 
ClyzZ V100 uf 25v Elect ae. a 
Amperex ET1012%025A3 
C3 ‘47 ufd 25v Elect oC 
Amperex ET470%025A4 
C45.6/15 210. 21..52 /,002 ufd lkv Cer ys 
Sprague 5GA-D-:0 
c5,20 41.0 ufd 25v Cer 4 
Sprague 5C023195X0250B3 
C7,10 ¥1500 pf 500v Mica ek 
GI RDM19 FD152J03 
C8 30 pf 509V Mica i & 
GI RDM15 ED30CJO3 
C11 “91 pf 500v Mica oe A 
GI RDM15 FD91(J0O3 
C12 /360 pf 500V Mica pak 
GI RDM15 FD361J03 
C13 122 pf 509v Mica 
GI RDM15 ED22C¢J03 oe 
C16 V¥560 pf 500v Mica 
GI RDM15 FC561J03 ee 
C17 ‘51 pf 5C0v Mica 4 
GI RDM15 ED510303 
C18 V22 ufa 25y Elect o=-t 
Amperex ET220X%2325A3 
C22, 26 N10,000 pf 502v Mica vo 


GI RDM20 FA1035J03 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-3 (cont.) 
ANIMATIO% CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CAPACITORS - (cont.) 


C25 /2500 pé 5COv Mica Va=4 
GI RDM19 FL252J03 


C27 /300 pf 5COv Mica “1 
GI RDM15 FD301J03 


C30 /3900 pf SC Ov Mica we 
GI RDM19 FD392J03 


C31 4100 pf 5COV Mica pt 
GI RDM1S5 FD102503 


- DIODES - 
D1,2,3,4,5,6,7,8,9, ~“1N3064 is” 
10,11,12,13,14,15, Fairchild 

16,17,18 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


£01 253945598 VMc14396 -& 
Mot 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed composition + £3 unless otherwise indicated 
R1 ,64 ‘10k ohm 3,4w 10% Var ya 
, Beckman 89PRI1(K 
R2,63 /|,oox ohm 3, 4w 10% Var a 
Beckman 89PR1{0K 
R4,5 5.1 ohm 1/2w = 
RG i758, 31,517,354, 5.1k ohm 1, 4w 10 
35,36,39,45 
RG, 37 1 megohm 1, 4w 2 


(esat.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BAND PASS FILTER - AM-100-3 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R10,21,31,38, 49,58 390 ohm 1/4w 6 
R12,13,40,41 15k ohm 1/4w 4 
R14,15,42,43 39 ohm 1/4w 4 
R16,22,23,44,50, 2k ohm 1/4w 6 
51 
R18 ,46 24k ohm 1/4w oe 
R19 , 47 510 ohm 1/4w Z 
R20,24,48,52 10k ohm 1/4w 4 
R267 200k ohm 1/4w 2 
R29 820k ohm 1/4w 1 
R32 510k ohm 1/4w 1 
R535,55 20k ohm 1/4w 2 
RS6 82k ohm 1/4w 1 
R59 51k ohm 1/4w 1 
- TRANSISTORS - 

Q1,5,6,10 ¥2N3569 OR 
Fairchild 
02,3,7,8 /2N3644 4 

Fairchild 
Q4,9 VE 102 4 

Siliconix 

- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


1/12/73 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST Ur 
SUMMING AMPLIFIER CARD - AM-101C 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Ah 


Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - . 


AM-101C AM-101C Summing Amplifier Card 1 
Computer Image AM-101C 


- CAPACITORS - 
ci;,2 /100 ufd 25v Elect ae 
Amperex ET101X025A3 
C3 ‘10 pf 500v Mica Lot 
GI RDM15 CD100J03 
C4,5 /.01 ufd 100v Cer ee 
Sprague TG-S10 we 
= PEODES. 
D7,8,9,10,11,12 J1N3064 1 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUIT - 
IC1 /HA2-2515-5 ce 


Harris 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 5.1 ohm 1/2w Pg 
R35, 4,558 5.1k ohm 1/4w 12 
R9,10 15k ohm 1/4w 6 
R11 ,12 39 ohm 1/4w 6 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL ‘LIST 


& SUMMING AMPLIFIER CARD - AM-101C (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - 
Ql “2N3569 a 
Fairchild 
Q2 / 2N3644 no 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


~ 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST h 
HIGH FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM-102D 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 

AM-102D AM-102D High Frequency Oscillator Card 1 

Computer Image AM-102D 
- CAPACITORS - 

rg ea /s00 ufd 25v Elect Ye 
M/E ET101X025A5 

C4,40,41 Y 1 ufd 25v Cer y-s 
Sprague 5C23105X0250B3 

C5,7,8,10,11,16,- ‘.01 ufd 100v Cer on se 

23,24,25,26,33,34, Sprague TG-S10 

39,42,43 

C6,9 Y,002 ufd  1kv : Cer ~ s 
Sprague 5GA-D20 “ 

C12 4500 pf 500v Mica vt - 

) ) GI RDM1S FD501J03 

C1i% 19 ¥22 ufd 25v Elect Pee se 
M/E ET220xX025 

C18,20 v.05 ufd 25v Cer a 
Erie 5855-000 Y5U503Z if 

C21,22 V75 pf 500v Mica ie dt > 
GI RDM15 ED750J03 

C27,28 v.02 ufd 500v Cer ee 
Sprague 5HK-S20 

C31 v.1 ufd 100v Cer a 
Sprague TG-P10 “oe 

C32 250 pf 500v Mica es 
GI RDM15 FD251J03 

C35 Us pf 500v Mica wae 


GI RDM15 EDO50J03 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
HIGH FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM-102D (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
-< DLODES. + 
/ 
D1 ~1N4740 10v lw Zener +t 
D2,3,4,7,8,9,10, “1N3064 | e < 
€1,.12.13,14.15, 16; 
27,18, 19,26, 21,22, 
23,,24,25 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
TC, 2 “YMC1439G ; x - 
Mot 
1C3,8,10 VHA2-2515-5 a = 
Ic4,5 YUSB7710 393 vA 
Fairchild 
1C6 ‘ SN7410N we 
TI 
IC7 /SN7400N Pa 
TE 
IC9 } /MC1595L Pe 
Motorola 
~ PESTSTORS. « 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 
Blaocve 5.1: ohm 1/2w a 


R4,5,7,8,14,69,70, 10k ohm 1/4w 12 
77.80, 84, 85,86 : 


R6 V 5k ohm - 3/4w 10% Var ee 
Beckman 89PR5SK 


R9,15,52,55 390 ohm 1/4w | > it 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
HIGH FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM-102D (cont. ) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R10,13 0k ohm 1/8w 1% Prec zx 
Rll, 1m ohm 1/4w 1 
R12 20k ohm 1/4w 1 
R16 ,17 8.25k ohm 1/8w 1% Prec en 
R18,20,75 6.2k ohm 1/4w 3 
R19,25 100k ohm 1/4w 2 
R21 ,22,25,24,63, 11k ohm 1/4w 8 
64,66,68, iy 
R30,33,42,47, 88, 15k ohm 1/4w 8 
89,101,104 
Rsi,32 10 ohm 1/4w 2 
R34 /1k ohm 3/4w 10% Var 4 
Beckman 89PRIK 
R35 150 ohm 1/4w i 
R356, 57 12k ohm 1/4w 2 
R38,39 24k ohm 1/4w re 
R40 130 ohm 1/4w 1 
R41 100 ohm 1/4w 1 
R43, 46 ’2k ohm 3/4w 10% Var BY, 
Beckman 89PR2K 
R44,45 5.1k ohm 1/4w 2 
R48 ,49,50,51,57, 1k ohm 1/4w 7 
58,79 
R53,56 1.6k ohm = ‘‘1/4w 2 
R59,61 3k ohm 1/4w 2 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
HIGH FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM102D (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. -_ Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R60,62,76 1.5k ohm 1/4w 3 
R65 30k ohm 1/2w wT 
R67 430 ohm 1/4w s} 
R71,72,73,74 5.6k ohm 1/4 4 
R78 a 51k ohm 1/4w 1 
R81,83 2k ohm 1/4w 2 
R82 40k ohm 3/4w 103 Var 1 
Beckman 89PR10K 
R87 1.2k ohm 1/4w 1 
R90,91 ‘13.7 ohm 1/8w 1% Prec > 
R92,93 Mh. 5k ohm 1/8w 13 Prec i 
R94,95,96 A 0k ohm 1/8w 1% Prec =, 2 
R97 /3 87k ohm 1/8w 1% Prec T - 
R98 430k ohm 1/4w ‘ 1 
R99 ‘20k ohm 3/4w 108 Var es 
Beckman 89PR20K 
R100 91k ohm 1/4w 1 
R102,103 39 ohm 1/4w 
R105 200 ohm 1/4w 1 
- SWITCHES - 
Sl VsppT al 
Alco MST105D 
- TRANSISTORS - 
Ql,2,9 /MEM 517¢ oe 


GI 


f—_—_—s 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


HIGH FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM102D (cont.) 


Drawing No. 


Q3,4,5,6,14,15,16, 
[7 

Q10,18,19 

Q11,20 


Q12,13 


C1-00077 


ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Description 


- TRANSISTORS - (cont.) 


/2N4351 
Mot 


Y2N3569 
Fairchild 

/2N3644 

Fairchild 


\oN5134 
Fairchild 
- HARDWARE - 


Card Ejector 
Scanbe S-200 


Jecncese’ Switch 
Computer Image C1-00077 


Nut, Hex, 2-56 


Screw, 2-56 x 1/4 Inch P.H.S. Phillips 


Lockwasher, Split Ring, #2 


o. Req'd. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SWITCH DRIVER CARD - AM-103A 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. _ Description No. Req'd. 


- €IRCUIT BOARD - 


AM-103A AM-103A Switch Driver Card 1 
Computer Image AM-103A 


- CAPACITORS - 
Cl V¥100 ufd 25v Elect 
Amperex ET101X025A5 A 
C2 401 ufd 100v Cer ae 
[press TG-S10 wv 
24 pf 500v Mica 5 


GI RDM15 ED240J03 
- DIODES - 
"1N3064 96. 


Fairchild. 


- INTEGRATED CIRCUIT - 


$Ci 5.5 /SN7490N << 
Tr 

IC2,4 J SN7404N x 
TT 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1 5.1 ohm 1/2w VY 
10k ohm 1/4w 4 
- SWITCHES - 
\)Thumbwheel, Bie w/Complement 1248 7 


EECO E-032371-1 


(cont...) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SWITCH DRIVER CARD - AM-103A (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - 


CI-00124 Switch Driver Mounting Bracket ll 


| 
COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST AP 
SEQUENCE RAMP GEN. CARD - AM-104B 


ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE . 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


AM-104B AM-104B Sequence Ramp Gen. Card a 
Computer Image AM-104B 


- CAPACITORS - 

Cl | /g2 pf 500v Mica ee 
GI RDM15 ED820J03 

C2,3,5,6,13,14 /01 ufd 100v. Cer iw 
Sprague TG-S10 

c4,15 } J.002 ufd kv Cer a 
Sprague 5GA-D20 

C7 V9.2 ufd S0v Tant AS 
Dickson D2R2GSB50K 

C8,9 /22 ufd 25v Elect é 
Amperex ET220X025A3 Pai 

10,11 tas. aed 25V Cer Px 
Erie 5855-000 Y5U 5032 i 

C12 “30 pt 500v Mica 
GI RDM15 ED300J03 aa 

C16,17,18 ‘100 ufa 20v Tant LE 
Dickson D100GSD20K 

+ proves. - 

D1,2,3,4,5,6,7,8,  “1N3064 5A 

G10 11012,15, 14, Fairchild | 

15,16,17,18 

- INTEGRATED CIRCUITS - 
tCr,3 YMc14396 “< ya 
: Mot 
LCZ ! 405 A x 


Analog Devices 


(cont.) 


Zon 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SEQUENCE RAMP GEN. CARD - AM-104B (cont. ) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,6,32 10k ohm 1/4w 9 
Re35 20k ohm 1/4w 6 
R416; 47 1k ohm 1/4w 

R4 11k ohm 1/4w 3 
Ri Vas 390 ohm 1/4w 6 
R8& 180k ohm 1/4w 3 
R9 82k ohm 1/4w 3 
R10 00k ohm 3/4w 10% Var i 

Beckman 89PR100K 
R1I ,12,31,34 15k ohm 1/4w 12 
R13,14 10 ohm 1/4w 6 
R1I5,18 3.3k ohm 1/4w 6 
R19 ‘1k ohm 3/4w 10% Var ar 
Beckman 89PRIK 

R20, 24 12k ohm 1/4w 6 
R21 150 ohm 1/4w 3 
R22,26 24k ohm 1/4w 6 
R23 | 200 ohm 1/4w 3 
R25 130 ohm 1/4w 3 
R27 100 ohm 1/4w 3 
R28,30 51k ohm 1/4w 6 
R29 1.5k ohm 1/4w 3 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
€y SEQUENCE RAMP GEN. CARD - AM-104B (cont.) 
, ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R35, 36 39 ohm 1/ 4w 
R37,38_ 2.7 ohm 1/2w a 
R40 5.1 ohm 1/2w xX 
- TRANSISTORS - 
Ql 2N5134 a 
Fairchild 
Q2 ‘ 2N4351 x 
Mot 
055-7 Y2N3569 se 
Gs Fairchild 
/ 
| Q4,6,8 2N3644 
Fairchild a 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 
Scanbe S-200 
/ Sack 18 


_ Cambion 450-3704-01-03 


Zoe. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SEQUENCE RAMP TIMING GEN. CARD - AM-105C 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


AM-105C . AM-105C Seq. Ramp Timing Gen. Card 1 
‘Computer Image AM-105C 


- CAPACITORS - 
C1,3,4,5,6,7,8,9,10, .001 ufd Lkv Cer pie 
it, iegia™ -* Sprague 
C14 Y100 ufd 25v Elect Yt 
Amperex ET101X025A5 
C15, 16 01 ufd 100Vv Cer ee 
Sprague TG-S10 
- INTEGRATED CIRCUIT - 
ICl | /SN7476N Lk 
TI 
2 : !sN7410N | 6 
EO3 548679 Sh & 


- RESISTORS: - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
R1,2,5,6,8,9,11,12, 5.6k ohm 1/4w 24 


14 15.17.1820, 22 
23,24,26,27,29,30, 


32,33,35, 36 
R7,10,13,16,19,22, 10k ohm 1/4w 10 
25.,28,31,34 
R37 | 5.1 ohm 1/2w iy 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


1/10/)7% 


COMPUTER IMASE MATERIAL LIST 
SEQUENTIAL INTENSIZY GEN. CARD - AM-106C 
ANIMATIO' CONTROLLER 


SCAN IMATE 
Drawing No. Descripzion No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 
AM-106C AM-106C Sequential Intensity Gen. Card 1 
Computer Image AM-106C 
- CAPACITORS - 


Ci,2 '100 ufd 25v Elect ay 
Amperex ET101x%025A5 


C5.5,6;738 V.01 ufd 1CO0v Cer “we 8. 
Sprague TG-S1¢ 


c4,9 Y.001 ufd lkv Cer Pot 
Sprague 5GA-Di0 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


$61,2,5,4 /SN7410N = 4 
TI 

ICS “MC848P a 
Mot 

IC6,7,8 'SN7490N Ps 
TI 

IC9,10 ’ SN7404N a 
TI 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1 2.7 ohm 1/2w 
R2 5.1 ohm 1/2w a 
R3,4,6,7,8,9,13,14, 5.6k ohm 1/45 14 
22,23 ,29,30,55,56 

R10,19,24,37, 42 3.3k ohm 1/4w 5 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SEQUENTIAL INTENSITY GEN. CARD - AM-106C (cont. ) 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


~ RESISTORS - (cont.) 


R11,17,25, 31,38 2k ohm 1/4w 5 
- TRANSISTORS - 
Q1,3,5,7,9 Y 2N5134 s 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector u 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MULTIPLIER CARD AM-107 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


AM-107 AM-107 Multiplier Card — 1 
Computer Image AM-107 


- CAPACITORS - 
C1.2 “100 ufd 25v Elect ie 
Amperex ET101X025A5 al 
C3,4 “.01 ufd 100v Cer A 
Sprague TG-S20 
- DIODES - 
D1,2,3,4,5,6 v 1N3064 C2 
Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUITS -- 
ICl 44094/15C 7 a 


Burr-Brown 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Ri2 5.1 ohm 1/2w 5 a 

R3,4 “SOk ohm 3/4w 10% Var KO 
Beckman 89PR50K 

R5 ,6 15k ohm 1/4w 4 

R7,8 39 ohm 1/4w 4 

- TRANSISTORS - 

Ql 12N3569 a 
Fairchild 

Q2 2n3644 sae 
Fairchild 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MULTIPLIER CARD AM-107 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 
Scanbe S-200 
/ Jack a7 


Cambion 450-3704-01-03 


/hie/7B 
COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AUDIO PRE-AMPLIFIER CARD - AM-108A 


ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 
AM-108A AM-108A Audio Pre-Amplifier Card 1 
Computer Image AM-108A 
- CAPACITORS - 


GI ,2 ‘100 ufd 25v Elect LY 
Amperex ET101X025A5 


C55, 7010212 ,15 (01 ufd 100v Cer vars 
Sprague TG-S10 


C4,9,14 1.002 ufd = 1kv Cer wat 
Sprague 5GA-D20 


C6,11 41.0 ufd 25v Cer 4 
Sprague 5C23105X0250B3 


C8,13 / 30 pf 500v Mica ea 
GI RDM15 ED300J03 
- DIODES - 
D1,2 Y 1N3064 . 
Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUIT - 
1105 ie ! McC1439G a3 
Mot 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 5.1 ohm 1/2w <a 
R3 1 megohm 1/4w 1 
R4 390 ohm 1/4w 1 
R510, 16 10k ohm 1/4w 3 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AUDIO PRE-AMPLIFIER CARD - AM-108A (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R6,12 3k ohm 1/4w 2 
R7 ,13 5.1k ohm 1/4w 2 
R8,14 4.7k ohm 1/4w 2 
R9,15 1k ohm 1/4w 2 
R11 24k ohm 1/4w 1 
R17 51k ohm 1/4w 1 
R18,19 15k ohm 1/4w 2 
R20,21 10 ohm 1/4w 2 
- TRANSISTORS - 
Ql Y2N3569 a 
Fairchild . 
Q2 *2N3644 x 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


1/10/73 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
rw FULL WAVE RECTIFIER CARD - AM-109A 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


AM- 109A AM-109A Full Wave Rectifier Card 1 
Computer Image AM-109A 


- CAPACITORS - 
C1,2 “100 ufd 25v Elect 4 
Amperex ET101X025A5 
Ga545-55 6 (0d -wha——Lev Lae— A 
- DIODES - 
D1,2,3,4,5,6,7,8,  1N3064 16— 


9,10,11,12,15,14, Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUIT - 


207 
1C1,2,3,4 J AO 
. Mot- 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 5.1 ohm 1/2w A 
BeetieRites tS 46; ‘20k ohm 1/8w 1% Prec a 
R6,17 410k ohm 1/8w “13 Prec a 
RL, 218-520" 390 ohm --1/4w 4 
R10,11, 21,22 15k ohm 1/4w 4 
R12,13,23,24 39 ohm 1/ 4w 4 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
FULL WAVE RECTIFIER CARD - AM-109A (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - 
Q1.3 “2N3569 
: Fairchild e 
Q2,4 “2N3644 x 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


yY/o/ o> 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AUDIO LIMITER CARD - AM-110 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


AM-110 AM-110 Audio Limiter Card 1 
Computer Image AM-110 


- CAPACITORS - 
C1,2 1100 ufd 25v Elect eA 
Amperex ET101X025A5 a 
C3 ‘10 pf 500v Mica Pei 
GI GDM15 CD100J03 
C4,5 /.01 ufd 100v Cer x 
Sprague TG-S10 ia 
- DIODES - 
DE,2,3,4,7,8,9,10, “1N3064 30 
RR LS & Fairchild 
DS,6 /1N746 3.3v 400mw = Zener 4 


- INTEGRATED CIRCUIT - 


IC1 MHA2-2515-5 Pa 
Harris 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Ri, 2 5.1 ohm 1/2w Xx 
R3,.4,5;6,8 5.1k ohm 1/4w 164. *© 
R7 2.4k ohm 1/4w 3 
R9,10 . 15k ohm 1/4w 6 
Bel ie 39 ohm 1/4w 6 


(cont.) 


®@ 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AUDIO LIMITER CARD - AM-110 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - 
Ql V2N3569 4 
Fairchild 
Q2 / 2N3644 x 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


on) 


» 


UI 72 
COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LOW FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM-111 


ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 1% 


Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 


AM-111 AM-111 Low Frequency Oscillator Card : 
Computer Image AM-111 


- CAPACITORS - 
C1,2,3 /s00 ufd 25v Elect a. 
M/E ET101X025A5 aif 
C4,40,41 “1 ufd 25v Cer ae 
Sprague 5C023105X0250B3 
C5,7,8,10,11,16,23, 401 ufd 100v Cer AS 
24,25,26,33,34,39, Sprague TG-S10 
42,43 
c6,9 J.002 ufd = 1kv Cer Oo 
Sprague 5GA-D20 
eee J. utd 100v Film wee 
Sprague 225P10491 
C17,19 Ja2 ufd 25v Elect A 
M/E ET220X025A3 we 
C18,20 405 ufd 25v Cer Le 
Erie 5855-000 YSU 503Z : 
C27, 28° Y,02 ufd 500v Cer ~ 
: Sprague 5HK-S20 Pad 
C31 +43 aga 100v | Cer 
Sprague TG-P10 vr 
C32 4250 pf 500v Mica wa 
GI RDM15 FD251J03 
C35 5 pt 500v Mica Pe a 
GI RDM15 ED050J03 
| | - DIODES - 
D1 /1N4740 10v ° lw Zener oe ad 


Dickson 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LOW FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM-111 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- DIODES - (cont.) 


D2,3,4,5,6,7,8,9, AN3064 24 
10,11, 42,%3,14,15,,. Fairchild 
16,17;%8,19, 20:21, 


22,23,24, 25 
- INTEGRATED CIRCUITS - 

161 ;2 J MC1439G Ya 
Motorola 

1c3 /usB7740 393 ro 

Fairchild 

Ic4,5 4ysB7710 393 ra 
Fairchild 

IC6 YSN7410N ~ 4 
TI 

IC? VSN7400N eS acd 
TT 

IC8,10 ‘TCL8007CTV a 
Intersil 

Ic9 MC1595L ae 
Motorola 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 


R123 5.1 ohm 1/2wl2(+ 3« ) © 

R4,5,7,8,14,69, 10k ohm 1/4w iz”. 

70,77, 80,84, 85, 86 

R6, 82 ‘10k ohm 3/ 4w 103 Var 2 
Beckman 89PR10K 

R9,15,52,55 390 ohm 1/4w 4 

R10,13 /20k ohm 1/8w 18 Prec a 


(cont. ) 


@ 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LOW FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM-111 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
+ RESISTORS - (cont.) 
R11 lm—ohm 1/4w 1 
R12,107 /20k ohm 1/4w 2 
R16,17 13.3k ohm 1/8w 1% Prec A 
R18,20,41 100 ohm 1/4w 4 
R19, 25 100k ohm 1/4w 2 
REL 225255245055 11k ohm 1/4w 8 
64,66,68 
R26,29 2.4k ohm 1/4w 2 
R27, 28,48,49, 50, 1k ohm 1/4w | 9 
51,57,58, 79 
R30,33,42,47,88, 715k ohm 1/4w 8 
89,101,104 
K31552 10 ohm 1/4w 2 
R34 J1k ohm 3/4w 10% Var KX 
Beckman 89PRI1K 
R35 150 ohm 1/4w 1 
R36,37 12k ohm 1/4w Z 
R38,39 © 24k ohm 1/4w 2 
R40 130 ohm 1/ 4w 1 
R43, 46 Y2k ohm 3/4w 10% Var x 
Beckman 89PR2K 
R44,45,59,61,108 3k ohm 1/4w s (2) 
R53, 56 1.6k ohm 1/4w 2 
R54,81,83 Zk ohm 1/4w Ky 
R60,62,76,106 1.5k ohm 1/4w 4 
R65 30k ohm 1/4w 1 


(cont. ) 


? 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LOW FREQUENCY OSCILLATOR CARD - AM-111 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
| - RESISTORS - (cont.) 
R67 430 ohm —1/4w 1 
R71;72573,74 —5.6k ohm 1/4w 4 
R75 6.2k ohm 1/4w 1 
R78 51k ohm 1/4w “| 
R87 1.2k ohm 1/4w 1 
R90,91 —$13.7k ohm  1/8w 1% Prec 2 
R92,93 “1.5k ohm ~—1/8w 1% Prec o 
R94,95, 96 —10k ohm 1/8w 18 Prec 5 
R97 Jg.87k ohm 1/8w. 18 _. Prec = 
R98 430k ohm 1/4w li- 
R99 | P20" ohn 3/4w 10% Var a4 
Beckman 89PR20K 
R100 91k ohm 1/4w 3 “+ Da 
R102,103 39 ohm 1/4w 2 
R105)". _ 200 ohm 1/4w a! 
- SWITCHES - 
Sl “DPDT A 
Alco MST-205N 
S2 “SPDT al 
Alco MST-105D 
| - TRANSISTORS - 
Q1,2,9 MEM 517¢ a 
GI. 
Q3,4,5,6,14,15, Y2N4351 _& 
16,17 Motorola 


(cont. ) 


@ 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LOW BRE UBNSE OSCILLATOR CARD - AM-111 (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - (cont.) 
Q7,10,18,19 J2N3569 yx 
Fairchild 
Q8,11, 20 42N3644 zw 
Fairchild 
QiZ,13,21 /2N5134 Ps 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 
Scanbe S-200 
C1-00066 J/Bracket, Switch i 
Computer Image C1-00066 
Nut, Hex, 2-56 Z 
Screw, 2-56 x 1/4 Inch, PHS Phillips 2 


Lockwasher, Split Ring, #2 2 


3 


Y/90 0 3 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SLAVED COSINE GEN. - AM-112A 
ANIMATION CONTROLLER 


SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


AM-112A AM-112A Slaved Cosine Gen. Card 
Computer Image AM-112A 


- CAPACITORS - 

C1,2,3 J100 ufd 25v Elect ye 
M/E ET101X025A3 

C456; 7,8. 4.01 ufd 100v Cer we 
9,20, 11712, Sprague TG-S10 
-13,16,34,39, 
42,43,44 
c14 Iso pf 500v Mica wae 


GI RDM15 ED500J03 


C15 Y510 pf 500v Mica a a 
GI RDM1S FD511J03 | 


C17,19 +22 ufd 25v Elect x 
M/E ET220X025A3 3 


C18, 20 Jos ufd 25v Cer 2. 
Brie 5855-000 YSU 503Z 


C28 {02 ufd 500v Cer 1 
Sprague 5HK-S20 


C35 V5 pf - 500 Mica HD 
GI RDM15 CD50J03 


C40,41 41 ufd 25v Cer Zz 
Sprague 5C023105X0250B3 


- DIODES - 

b7,28, / 20 
D1,2,5,64$9, 1N3064 B- 
1G, tek? 13; Fairchild 
14,15,16,20, 
21, 22,93,24, 
25 
D4,5 44740 10v lw Zener Raa 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SLAVED COSINE GEN. - AM-112A (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


a 


(cont.) 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- INTEGRATED CIRCUITS - 

IC1,2,3 4 US5SB7741 393 4 
Fairchild 

1C4,9 YMC1595L 2 
Mot 

IC5,8,10 VA2-2515-5 oe 
Harris 

1C7 ‘SN7400N Ee 

- RESISTORS - 

Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated » 

pL. 23 5.1 ohm 1/2w rail 

R4 {5278 ,14, 10k ohm 1/4w 1 

20,21,80,84, 

85,86 

RG, 20;41,13 ‘sok -ohm 1/8w 13 Prec a 

R9 5k ohm 3/4w 10% Var La 
Beckman 89PR5K 

R12,46,47,60, /10k ohm 1/8w 18 fo 

94,95,96 

R15,17,18,82 /40k ohm 3/4w 10% Var a 
Beckman 89PRI0K 

R16,51,53,55,79 1k ohm 1/4w 5 

R19,22,81,83 2k ohm 1/4w 4 

R23,87 1.2k ohm 1/4w 2 

R24,25,30,33, 15k ohm 1/4w 8 

88,89,101,104 

R26, 27,90,91 /13.7k ohm 1/8w 1% Prec a 

R28,29,92,93 ‘y.sk ohm 1/8 1% Prec YY 

R31,32 10 ohm 1/4w 2 


® 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SLAVED COSINE GEN. - AM-112A (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R34 ¥2k ohm 3/4w 10% Var = a 
Beckman 89PR2K 
R35 150 ohm 1/4w 1 
R36,37 12k ohm 1/4w 2 
R38,39 24k ohm 1/4w 2 
R40 130 ohm 1/4w 1 
R41 100 ohm 1/4w 1 
R42,99 bok ohm 3/4w 10% Var wt. 
Beckman 89PR20K 
R43,98 430k ohm 1/4w 2 
R44,100 91k ohm 1/4w 2 
R45,97 /8.87k ohm 1/8w 1% 4 
R48,78 51k ohm 1/4w 2 
R49,50,52,63, 11k ohm 1/4w 7 
64, 66,68 
R54 6.2k ohm 1/4w 1 
R56,58 1.5k ohm 1/4w ; 
R57, 59 3k ohm 1/4w 2 
R65 43k ohm 1/4w 1 
R67 750 ohm 1/4w 1 
R71,72,73,74 5.6k ohm 1/4w 4 
R102,103 39 ohm 1/4w 2 
R104 200 ohm 1/4w 1 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SLAVED COSINE GEN. - AM-112A (cont.) 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - 
J. 7 
Ql 2N5133 
Fairchild oa 
Q2 “2N5138 KL 
Fairchild 
Q3,4 /2N5134 XY 
Fairchild 
Q10,19 42N3569 eo 
Fairchild 
Q11, 20 42N3644 x 
Fairchild 
O14 15596547 J2N4351 4/ 
Mot 
- HARDWARE - 
Card Ejector 2: 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
PROGRAMMED PHASE LOCK 

& VERT. RESET DRIVER-AM=-113A 
ANIMATION CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. ‘Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
AM-113A | Prog. Phase Lock §& Vert. Reset Driver i 
- CAPACITORS = 
C1 : 4100 ufa 25v Elect ox 


C2 v.01 ufd 100v Cer | pat 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


IC1,2 ! sn7400N x 
1C3,4 4 DM8520N Le 
IC5 /MC3029P Y 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise specified 


RI —§.l ohm - 1/2w Y 

R245 6.2k ohm 1/4w 2 
- SWITCHES - 

Ssi,3 /sppr (MST-105D) ee 

S2 Appr (MST -205PA) | a 

S4 YDPDT (MST-205N) x 

SS V4P4-12T (PA-2013) a? 
- HARDWARE - 


Card Ejector (S-200) 
, ff -_ : a 
C oe 0071 / ay i TON Bsac #K éT 3 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
DUAL RAMP GENERATOR CARD - SM-113D 


CAMERA 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-113D SM-113D Dual Ramp Generator Card im 1 
Computer Image SM-113D . 


- CAPACITORS - 

01,2 4100 ufd 25v Elect ray 
Amperex ET101X025A5 

C4,10 510 pf 500v Mica z. 
GI RDM15 FD511J03 

CS 422 ufd 25v Elect ye 
Amperex ET220X025A3 

C6 41500 pf 500v Mica a 
GI RDM19 ED152J03 

C7,8,13,14 4.01 ufd 100v Cer LES 
Sprague TG-S10 Yo 

c9,15 50. pf 500v Mica gs 


GI RDM15 ED500J03 


Ciz Y.1 ufd 25v Cer  S x 
Erie 5815-000 YSU0-104Z 


C12 1.33 ufd 75v Film Pe 
Sprague 225P3349R75 


C15 J.27 ufd 75v Film Pa of 
Sprague 225P2749R75 


C16 4000 pf 500v Mica x 
GI RDM19 FD302J03 


oe 


- DIODES - 
| 
DZ ,5,4,5,6, 125... |¢ YIN3064 ig? 
12,13514,15,10, 7... Fairchild 
17:,18 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
DUAL RAMP GENERATOR CARD - SM-113D (cont.) 


CAMERA 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- INTEGRATED CIRCUITS - 
IC1,2 “40 ead 
Analog Devices 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Ri 32 5.1 ohm 1/2w a 
ol ha ai cca 10k ohm 1/4w 8 
R6,19 6.2k ohm 1/4w 2 
R7', 53 1k ohm 1/4w 2 
R8 Ly ohm 3/4w 10% Var ~4 
Beckman 89PR5SK 
R10,16, 31 | 7.5k ohm 1/4w 3 
R12 ,13,25, 26 12k ohm 1/4w 4 
R14,15,27,28 39 ohm 1/4w 4 
R20 13k’ ohm 1/4w 1 
R21 20k ohm 3/4w 10% Var iY 
Beckman 89PR20K 
R23 24k ohm 1/4w 1 
R32,34 100k ohm 1/4w 2 
R35,36 510 ohm 1/4w Z 
- SWITCHES - 
si,2° Sppr + 


Alco MST-105D 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
DUAL RAMP GENERATOR CARD - SM-113D (cont.) 


CAMERA 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - 

Q1,6 V2N5134. a 
Fairchild 

Q2 2N4916 _Y 
Fairchild 

Q3,8 YMEM517C 2 
GI 

Q4,9 "2N3569 4 
Fairchild 

Q5,10 !2N3644 Y 
Fairchild 

Q7 2N5138 “¥ 
Fairchild 

- HARDWARE - 

Card Ejector 1 
Scanbe S-200 

es See Swage Terminals , © 
PMP 106-1B 

C1-00077 ¥C1-00077 Switch Bracket A 
Computer Image C1-00077 
Nut, hex, 2-56 4 
Screw, 2-56 x 1/4 inch, PHS 4 


Lockwasher, Split ring, #2 4 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING CONTROLLER CI-00109 
RACK #2 
SCANIMATE 


Drawing No. : Description No. Req'd. 
_ = ELECTRICAL. - 


Resistor 22 
10k ohm 1/2w 10% Var 
A-B WA2G056S103UA 


Resistor - 20 
50k. ohm 2w 10% Var 
CTS 550R503A 


Switch, Sor 20 
Alco MST-105D 


Connector, P.C. Bd., 44 Terminal 17 
Viking 2VK22D/1-2 


Connector, 8 Terminal | 
Cannon KPT02E16-8P 


Connector, 26 Terminal 1 
Burndy MS26RM-1C 


Subminiature Coaxial Contact Assy 19 
Burndy RMDXK-1 


Connector Pin Contact 5 
Burndy RM20M-12 


Receptacle, Coaxial 2 
Amphenol UG-1094/U 
Patch Panel, 200 Terminal ¢ 
Vector PB 1020-2 
RSB-100A Blanking Sequence Timing Generator 1 
RSB-101A-1 Blanking Interval . 1 
RSB-101A-2 Blanking Interval 1 
RSB-102 Summing Amplifier 4 
RSB-103A Voltage Comparator 2 


AM-103A Switch Driver 1 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING CONTROLLER CI-00109 (Cont.) 


RACK #2 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- MECHANICAL - 
CI-00056 Front Panel eA 
CI-00035 Side Panel 2 
CI-00040 .. Back Panel 1 
Drawer Handle, 6 Inch 2 
Bud H-9110-B 
Drawer Slide, Pr 4 
Chassis-Trak C-300-S-18 
Knob, Indicator, Black 22 
Buckeye SS-50L+1 
Knob, Indicator, Black 20° 
Buckeye SS-70L-2 
Switch Lever Cap, Black 20 
Alco C-10 
Mounting Bar 6 


Scanbe T-902-16 7/8 


Connector Mount 34 
Scanbe A-305-A , 


Card Guide 34 
Scanbe T-309-60 
Spacer 6 
Scanbe T-101-312 

Spacer 6 
Seanbe"T=b0T=4-25 

Spacer 108 


Scanbe T-101-437 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING SEQUENCE TIMING GENERATOR CARD - RSB-100A 
RASTER SEGMENT BLANKING 


SCANIMATE 
Drawing No. Description. No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 
RSB-100A RSB-100A Blanking Sequence Timing 
Generator Card 1 
Computer Image RSB-100A 
- CAPACITORS - 


Cl ! 100 ufd 25v Elect at ie 
M/E ET101X025A5 


C2 ,3,4;5 ‘01 ufd 100v Cer Ca te 
. Sprague TG-S10 


C69 os ‘470 pf 500v Mica jf Pe 
GI RDMI5 FD471J03 


C8,9,10,11 Vi001 ufd . lkv | Cer a = 
Sprague 5GA-D10 


- INDUCTOR - 

me 27 uh 10% a 
Cambion 550-2950-30-2 

- INTEGRATED CIRCUITS - 

| 

Toi 9602 PC Gi 
Fairchild 

1C2,3,4,5,6 'SN7410N > 
TI 

ic? 4N7440N uke 

} Tt 

IC8,9 JSN7400N Ie 

TI 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING SEQUENCE TIMING GENERATOR CARD - RSB-100A (cont.) 
RASTER SEGMENT BLANKING 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


ja Oy 51k ohm 1/4w 2 

R3,4,5;6,7,58,9,10 5.6k ohm 1/4w 8 
- HARDWARE - 

Card Ejector a 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING INTERVAL CARD - RSB-101A-1 
RASTER SEGMENT BLANKING 

SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 
~ CIRCUIT BOARD - 
RSB-101A-1 RSB-101A-1 Blanking Interval Card 1 
Computer Image RSB-101A 


- CAPACITORS - 


Cl / 100 ufd 25v Elect ree 
M/E ET101X025A5 


C2,3,4,5 _ 4.01 ufa 100v Cer Wee 
Sprague TG-S10 
C6,8,10,12,14 ‘2000 pé£ 500v Mica YS 
GI RDM19 FD202J03 


C7,9541,13,15 _. °1000 pf 500v Mica ‘ae 
GI RDM15 FA102J03 
_ = INDUCTOR - 
Ll . boy uh 10% i 
Cambion 550-2950-30-2 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


IC1,3,5,7,9 Vo602 Pc ‘se 
Fairchild 
1C2,4,6,8, 10 ~ Jsn7400Nn Bs 
TI 
IC11,12 AMC 833P ae 
Mot 


- RESISTORS - 
Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise indicated 
Ri 35 35 759 10k ohm 1/4w 5 
R2,4,6,8,10 gtk be 1/4w 5 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING INTERVAL CARD - RSB-101A-1 (cont.) 
RASTER SEGMENT BLANKING 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING INTERVAL CARD - RSB-101A-2 
RASTER SEGMENT BLANKING 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


RSB-101A-2 RSB-101A-2 Blanking Interval Card he. 
Computer Image RSB-101A 


- CAPACITORS - 
Cl Jio0 ufd 25v Elect an 
M/E ET101X025AS 
C2,3.4.5 4,01 ued 100v Cer AT 
Sprague TG-S10 ak 
C6,7,8,9,10,11, 1000 pf 500v ees eae 
12.18 24.45. GI RDM15 FA102J03 
- INDUCTORS - 
Ll $27 uh 103 Dal 


Cambion 550-2950-30-2 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


IC1,3,5,7,9 49602 PC se 
Fairchild 

102:4.6,8,10 ‘on7400 ae 
TTI 

(11,42 Sune 833P a 
Mot 

1015 ‘vc 830P ii 
Mot 

IC14 ~SN7440N a 
TI 


(cont...) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING INTERVAL CARD - RSB-101A-2 (cont. ) 
' RASTER SEGMENT BLANKING - 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd 
- RESISTORS - 

Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 

RY 255 p45 50s 15 5.1k ohm 1/4w 10 

8, 9, 10° 
- HARDWARE - 


Card Ejector A, 
Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


SUMMING AMPLIFIER CARD - RSB-102 (4 
RASTER SEGMENT BLANKING 
SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


RSB-102 RSB-102 Summing Amplifier Card 1 
Computer Image RSB-102 


- CAPACITORS - 
C1,2 ‘100 ufd 25v Elect a 
M/E ET101X025A5 a 
SHAS J100 pet 500v Mica fr 
GI RDM15 FD101J03 
C4,6,8,10,12,14,  ‘.01 ufd 100v Cer wa a 
16,18 Sprague TG-S10 
- DIODES - 
Dl thru 24 \ 1n3064 ae 
Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUITS - 
1C1.2,5,4 ! TcL8007CcTV 4 
Intersil 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
i e .5.1 ohm 1/2w a 
R35, 4,.5,6,7,8,13 10k ohm 1/4w 24 
4, 25,46,77, 18,25, 
24 ,25.26,27,28,33, 
34,35 590'5.51 555 


R9,10,19,20,29,30, 39 ohm 1/4w 8 
39,40 


‘R11,12,;21,22,31,32, 15k ohm 1/4w 8 
41,42 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SUMMING AMPLIFIER CARD - RSB-102 (cont.) 
RASTER SEGMENT BLANKING 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - 
J 
Q1,5,5,7 2N3569 AE 
Fairchild 
Q2,4,6,8 J on3644 , 
ai: Fairchild a. 
- HARDWARE - 
Card Ejector i. 


Scanbe S-200 


1 ),0/17% 


COMPUTER IMASE MATERIAL LIST 
VOLTAGE COMPARATOR CARD - RSB-103A 
RASTER SESMENT BLANKING Le 
SCAN IMATE 4 


Drawing No. Descripzion No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


RSB-103A RSB-103A Voltzge Comparator Card Z 
Computer Imag= RSB-103A 


- CAPACITORS - 

C1,2.3 Vi00 ufa 23v Elect “ 3 
M/E ET101X025:5 

C4,5,6,7,8,9,10,  .01 ufd 100v Cer "a 
11,92,43 Sprague TG-S1: a 

- DIODES - 
D1,2,3,4,5,6,7,8, v1N3064 5 ae 
9,10. - Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUITS - 
J 


ECL, 2,3,4,5 USB7710 393 5 
Fairchild , 
IC6 JMC834P 
Mot — 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise indicated 


RI 243 5.1 ohm. 1/2w . va 


R4,9,11,16,18; 23, 5.1k ohm 1/4w 10 
ZO, OUR Sas oT 

K5,:12,,19, 26,535 2k ohm 1/4w 5 
RG, 13, 20,27, 34 1.8k ohm 1, 4w 5 


R7,14,21,28,35 100k ohm 1/4w 5 


(cent.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VOLTAGE COMPARATOR CARD - RSB-103A (cont.) 
RASTER SEGMENT BLANKING 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTCRS - (cont.) 
R815 ,22,29;36 390 ohm 1/4w 5 
R10,17,24,36,38 1k ohm 1/4w 5 
- TRANSISTORS - 
01,2,3,4,5 2N5134 od 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


E «See 


ANIMATION CANTROLLER 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


RACK #3 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
Basic Frame fy 
Stantron SF200-61-25 
Turret Frame “) 
Stantron F601 
Top Panel v1 
Stantron P21P 
Rear Door Kt 
Stantron D600-61-LH 
Casters, 4 ea/set Vd 
Stantron C-1100 
Panel Mounting Angle, Pr. tA 
Stantron LM61 
Accessory Mounting Angle, Pr. Jt 
Stantron ZA-1900 
pm 
Panel, 1 3/4 Inch /p 
tantron Pl 1 
aad Yi 5 Inen 
Panel, 5 1/4-Inch ‘at 
Stantron P5 
Panel, 7 Inch Bai 
Stantron P7 
Panel ,—3—3--4—Enrch™ fn on 
Stamntror-?s 
OR— 
Panel,_7—Inch~ oe 
Stantren=—P7 
CI-00137 Circuit Breaker Panel Yq 
CI-00113 Power Supply Panel v1 
Blower Lt 
McLean 2EB300A 
NTSC Test Signal Generator fa 
w/Matrix Bd. CVS-100D 1 
Tektronix R140 
OR 
Digital PAL Color Encoder —@ 


Telemation TCE-3001 
(cont.) 


& COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RACK #3 (cont.) 


SCANIMATE 
Drawing No. - Description No. Req'd. 
Color Monitor f1 
Tektronix 650 
OR 
Color Monitor —@9 
Tektronix 651 
-48V Power Supply li 
AND 
SM-1d1a 236 Volt Regubeter e 
_LCompetcer—iirage SMe 1A 
or 
CI-00177 50Hz +48V §& +36V Power 1 
Supply Panel Assy 
CI-00183 Color Controller 1 
Video Monitor, 115V, 60Hz /y 
Electrohome EVM-9R 
© - 
wv Video Monitor, 115V, 60Hz —® 
; Conrac ENA9/RKR 
“2 OR 
Video Monitor, 115V, 50Hz <@ 
Conrac ENA9/RKR/CCIR 
Waveform Monitor 7, a 
Tektronix 528 
AC Outlet Box fax’ 
Waber 4000 
AC & DC Power Wiring Harness v1 
_Receptacile,—Goaxtal [-p 
Connector, Coaxial ; ‘p— 
Anphenot-U6=260B/U 
CI-00110 Camera Control Assy 1 
CI-00093 Camera Assy i 
fa comnacTor, bpe Td VHF Kdapter a 
qs om TEAM MATION Pe 


¢L- 00259 £36Y Reg ubaTop banet ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AC §& DC POWER WIRING HARNESS 


RACK #3 
SCAN IMATE 
Drawing No. Description _No. Req'd. 
Receptacle, AC Male L : 


Amphenol 160-5 


Receptacle, AC Female / ne 
Amphenol 160-4 
2 
Connector, 8 Terminal qd 
Cannon KPTO6F16-8S 
Connector, 19 Terminal A 
Amphenol MS31064. 22-148 ra 
Ai Nenslh +g 712A 4, 
ns Vata "ork Tongue Terminal, Red A 
Burndy. BA16Z2 : 
Insulated Fork Tongue Terminal, Blue Ww 
Burndy BA14Z2 
. 25 
Insulated Fork Tongue Terminal, Red yf 
Burndy BA16F6 
45 
Insulated Fork Tongue Terminal, Blue 6 
Burndy BA14F6 
Insulated Ring Tongue Terminal, Blue 25 
Burndy BA 14-6 
Insulated Disconnect ‘4 
T&B RB257 
Hook up Wire, 14 AWG, Orange ¥ 25 £t. 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 14 AWG, White 25:2. 
MIL-W-76B 
ab 
Hook up Wire, 18 AWG, Black SO ft. 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Brown 50-2t. 
MIL-W-76B , 
Hook up Wire, 18 AWG, Red 50 Lt. 
MIL-W-76B 
(cont...) 29 CT; 
y 2 Ore 
Hook-up Wike, 22 APG, WAT 


too K-vp Wj tQ, QL AwG, BL » 2 0FT 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AC & DC POWER WIRING HARNESS (cont.) 


RACK #3 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 

40 
Hook up Wire, 18 AWG, Orange ABe ft. 
MIL-W-76B 

| 0 

Hook up Wire, 18 AWG, Yellow ft. 
MIL-W-76B 

20 
Hook up Wire, 18 AWG, Green 28 ft. 
MIL-W-76B 

2.0 
Hook up Wire, 18 AWG, Blue ge ft. 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Violet 25 Eb 
MIL-W-76B 

BO 
Hook up Wire, 18 AWG, Gray | hg 
MIL-W-76B 

,2O 
Hook up Wire, 18 AWG, White J/ 9 ft. 
MIL-W-76B 


1/4" 20 
Tinned Copper Braid, += Flat Width SR ft. 
Belden 8663 


Cable Lacing Cord 100 ft. 
Astro Tek Type 1, Finish B, Size 3 


PVC Tubing, 1/2 Inch Dia., Black 1LO-Et.. 
Alpha PVC-105 / 1/2 


Nylon Cable Clip, 3/16 Inch 
H.H. Smith 772 


Nylon Cable Clip, 1/4 Inch / 
H.H. Smith 773 
: 3/% 


Nylon Cable Clip, 5/#6 Inch 
H.H=-SmithZZ4. 


zk 
Nylon Cable Clip, 9/16 Inch 1A 
H.H. Smith 778 

Ys, 4 
Nylon Cable Clip, Inch : 


H.H. Smith +Ze& 


Drawing No. Description No. Req'd. 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CIRCUIT BREAKER PANEL - CI-00137 
RACK #3 
SCANIMATE 


- ELECTRICAL - 
Circuit Breaker 
AirpaX IPG I-I-6-2-253 
Light . 
Alco BND-2R 


Light 
Alco BND-2 


ST 
Switch, DPaYT {5 
Cutler-Hammer 756$K# 
Cinch Jones 10-140 


DC Voltmeter, 0-50v 
Simpson Model 1327, Type 9780 


Eltepsed—Fimre Meter 
Simpson Model 1357 ET. 


~ 
a 
ra 
4 
/ 
Terminal Block . Lx 
ot 
7 
x 


Switch, Rotary fa 
Centralab PA-2005 


- HARDWARE - 


Panel J 
Stantron P-5 


SSR CW 4 Otte 5 PE iff 


Serews6532 x [/7F inch, PLS bend 
_Lockwasher; DTCC TMA TG teen ¥ _ 
Knob Bay, Bleak 1 <7 
Bu oKeye <5-74-/ 

MeT@nr Su>/Teh piele es 


14/9 
1964 4 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 

ee POWER SUPPLY PANEL - C1-00113 
‘il RACK #3 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- ELECTRICAL - 


J 
Power Supply io 
ACDC OEM15D2.4-1 ” 


Power Supply ee 
ACDC OEMSNS.7-1 


“NeDe_ORNONE TT —— 


- HARDWARE - 


Panel PS kv 
Stantron 


SCLewy—8=%~3/8—inehy~PhtbdipsaDruss. TSA ok Bowe 
e Lockwasher,—internat,- %s ee 


IMAGE 


MATERIAL LIST 


COMPUTER 


WA WOK 


~ 
“Az 
_—_—— 


x2 USED ON 


‘ 


Fae 


eT TATRA 
FU GUECENNERE 
NIN TNL 


DESCRIPTION 


e 


@ 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


+ 36 VOLT REGULATOR CARD - SM-111A 


COLORIZER AND MONITOR RACKS 
SCANIMATEY7 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-111A_ - §M-111A + 36 Volt Regulator Card 


Computer Image SM-111A 


otae - CAPACITORS - 
Cl ay ufd:*" .100v 
Erie 845-000 XSVO 5032. 
C2 Pe May pf. 500v 
GI RDM15 ED470J03 
, GS 449 ufd 50v 


Dickson D4R7GSB50K 


c4 . 10 ufd_ 20v 
- Dickson D10GSB20K 


C6 150 pf. 500v 
GI RDM1S5 FD151J03 


C7,8,9,10 68 ufd 63v 
Amperex ET680X063A00 


- INTEGRATED CIRCUITS ic 


Ic1 —LM-305 
NSC 

rc? . LM-304 
. NSC 


- RESISTORS - 


Cer 


Mica 


Tant 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,14 - 68 ohm 1/ 4w 
R2 ! $3.6.ohm  1/8w + --18 


(cont.) 


Prec 


ze 
ae 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST ee 

+ 36 VOLT REGULATOR CARD - SM-111A (cont.) a: 

- COLORIZER AND MONITOR RACKS fae Neh EE cs 

Cc | SCANIMATE FS ast 
‘Drawing No. ick Description No. Req'd. 

= RESISTORS - (cont.) : : 

R3 coal g. 75 ohm 3w . SAG oe Pret: se 


ces 
Re i deg Ns. 65yohm L/2w a "Prec as 
RS “8 sak ohm 1/8w “1% “Prec AS 
Re a pee 192 6k ohm. 1/8w ep Us Prec 1 
RT it Sie SK ohn: 1/4 1 
R8 > atoer st ohm 1/4w . 
: 


RO honed 3/4w 1g Var fg 

, ; Beckman 89PR1K 

R10 . -93.65k ghm. 1/8¥ PK: Prec 
@ R11 sae Rae 976 ‘ohm 1/8w 1% Prec 
. 


R12 99. ohm 1/4w 1$ 2 oP ree 


ee ee ee 


> R23... 2 a B2 ohm lw 


- TRANSISTORS - 


" Q2,8 . Aipsoas 7 oy Cag er Wee 
WER tCe mere von 4 Suen Bee Ra SE, Rs ae 
QE Me ES ocdawasse ci ; eee es) 
-. Fairchild Apa) 3 ere BRE 
= HARDWARE - 
-Swage Terminal, pa a a | : woe : 

PMP 1D4-68 “ pices om 

Mean cae _, Heat Sink ete , te aes ieee 
ra ae tn Dekta NC-421K 0%) , ate ae 


ont} 


Y 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
* 36 VOLT REGULATOR CARD - SM-111A (cont.) oo 
COLORIZER AND MONITOR RACKS — - Ply on mie 
SCANIMATE | 


Drawing No. _ | Description No. Req'd. 
| _. = HARDWARE =" (cont. ) og 
Spacek 4-40 x 14" mse eee 
H. H. Smith oe 
4329 
Sorex! 4-40 x 1/4", PHS 
: Screw, 6-32 x 3/8", PHS 


Screw, 6-32 x 1/4", PHS 


> fF PF fF. 


Lockwasher, internal, #6 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COLOR MATRIX CARD - CVS-100D 
NTSC GENERATOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
CVS-100D . CVS-100D Color Matrix Card / 
Computer Image CVS-100D 
- CAPACITORS - 
C1,29 /68 ufd 15v Tant 2 
Dickson D68GSC15K 
c2 402 ufd L5v Tant yt 
Dickson D22GSB15K 
C3,4,6,9 \55 ufd 20Vv Tant 4a 
Dickson D33GSC20K 
-.C5,7,10 Jio ufa 20Vv Tant 23 
Dickson D10GSB20K 
Ce Tt, 1215 v0.1 ufd 12v Cer v4 
Erie 5655-000 YS5FO 104M 
C14,15,16,17,18, v.05 ufd 25v Cer AZ 
19,20,21,22,23, 
24,25 
C26,27,28 % pf 500v Mica of ;% 
a RMD 
C30 200 pf 500v Mica wee 
GI RMD15 FD201J03 
C31,32 Y20 pf 500v Mica / ? 
GI 
C33 }.01 ufd 100v Cer 1 
Sprague TG-S10 
C34 \)5000 pf 500v Mica Ji 
GI RDM19 FD502J03 
- DELAY LINE - 
DL1 {pE7111 1 


Pulse Engineering 


(cont. ) 


© 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COLOR MATRIX CARD - CVS-100D (cont.) 
NTSC GENERATOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- DIODES - 
D1, 2,354,355 ‘13064 6 
Fairchild | 
d7 1075174 
N - INTEGRATED CIRCUITS - 
Tcl 9601 PC 7 
Fairchild 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise specified 


R1 1.0 ohm 1/2w 1 
R2 ,3 10 ohm 1/2w 2 
R4,10,17,24,50,55, 100 ohm 1/4w 18 
57,66,68,79,80, 81, 
86,94,96,107,108, 
128 
R5,11,18,40,42, 75 ohm 1/4w 7 
115,130 ; 
RG6,415,20,25,351,55, 10 ohm 1/4w 12 
55,47 ,56, 59,82, 87 
3. 

R7,12,19 335- 27k ohm 1/4w 2 
R8,14,21 22k ohm 1/4w 3 
R9,15,,22 620 ohm 1/4w 3 

42 
R16,23,27,29769, 2.2k ohm 1/4w 2 & 
83,97 
R26,84,85 1.5k ohm 1/4w 5 
R28 330 ohm 1/4w ci 
R30,32,58 2.4k ohm 1/4w 3 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COLOR MATRIX CARD - CVS-100D (cont.) 
NTSC GENERATOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R34 6.2k ohm 1/4w 1 
R36 , 412 ohm 1/8w 1% Prec 1 
R37 806 ohm 1/ 8w 1% Prec 1 
R38,64,70,72,92, “500 ohm i/2w 20% Var 8 
98,100,116 Bourns 3329P-1-501 

R39,41,49,65,67, 1k ohm 1/4w 11 
74,76,93,95,102, 

104 

R43 3k ohm 1/4w 1 
R44,45,46 510 ohm 1/4w 3 
R+6~ $.3k—ohm-————1/4w- —_ 
RS1 doo ohm 1/2w 20% Var 1 
R52 730 ob aw 1 
R53 1.1k ohm 1/4w ; 1 
R54,73,/5,101,103 4.3k ohm 1/4w 5 
R60, 71,88 ,99 1.6k ohm 1/4w 4 
R61 2.21k ohm 1/8w 1% — 1 
R62, 89 2.0k ohm 1/8w 1% Prec 2 
R63,90 V1.0k ohm —-1/8w 1% Prec 
R77,78,105,106, 10k ohm 1/4w 8 
109,110,111,118 

R91 240 ohm 1/4w 1 
R112,113,114 56k ohm 1/4w 3 
Ril? 5.6k ohm 1/4w 1 
R119 3.6k ohm 1/4w 1 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
© COLOR MATRIX CARD - CVS-100D (cont.) 
NTSC GENERATOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R120 30k ohm 1/4w 1 
R121,127 4.7k ohm 1/4w Zo* 
R122 6.8k ohm 1/4w 1 
R1Z3 12 ohm 1/4w i 
R124 1.8k ohm 1/4w 2 
R125,126 470 ohm 1/4w 2 
RE2T AAD Oh — Df AW oe a 
R129 2k ohm 1/4w i. 
€ »R131 20 ohm 1/4w 1 
R132 4.7 ohm 1/4w 1 
R133 “Aok ohm 1/2w 20% Var 1 
Bourns 3329P-1-103 
+50—ehn___—_1/4w—. > 
RIQS~ 33K ' i. oa | 
3 OohmM V ha toe 
hq 36 - TRANSISTORS - / 
27 
0152535455505 7 585 2N3563 30 
9,10, 1Lb,12549,44, 
16,185,159 ,20,23,24, 
25 ,@28,29,30,33, 
34,35,36,38 
20 4257 5 
Q15 MP, 21,229,31, ars : -S> 
et SP f 
Q1T%2437, 39  2N AAG 
2 = HARDWARE - 
2NV45/24 / 
Swage Terminal 23 
a 4-40 x 1/4 Inch Pan Head Phillips MS 4 


#4 Internal Tooth Lockwasher . 4 


r) | f 


4 


Drawing No. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


COLOR CONTROLLER CI-00183 


RACK #3 
SCAN IMATE 


Description 


N 


o. Req'd. 


GVS=TUIB 
CV¥S=bOTB=t 


ce 
CVS-1029 


EVS—1L.03B 
CVS-106B 
G¥S-tT6=1 

CVS—EEP 2 
CVS-120 


eee” 


- ELECTRICAL 


Resistor 
25k ohm 2w 
A-B JDIN200P253UA 


Resistor 
Sk ohm 2w 
CTS S550R502A 


Resistor 
1k ohm 2w 
CTS 550R102A 


Switch, SPDT 
Alco MST-105D 


Switch, Pushbutton 


Switchcraft LUS-05-1 


Lamp, T-1 3/4, 6.3v, 


Chicago CM7-7377 


~O75A 


Dual Var 


Var 


Var 


Connector, P.C. Bd., 44 Terminal 


Viking 2VK22D/1-2 


Receptacle, Coaxial 
Amphenol UG-1094/U 


Connector, 8 Terminal 


Cannon KPT02E16-8P 
Color—Switehe s 


ae sete 
Abo Aes 


ColorSwitches 
Sync Timing 
bevel—Detectors 
Color Controls 


Video-Gate™” 


Background..Key-—Delay 


Sync Lock 


(cont.) 


ba 


ReaL RY @t & A 


A COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
7 COLOR CONTROLLER CI-00183 (cont.) 


RACK #3 

SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 

- ELECTRICAL - (cont.) 
CVS-121-1 Background Level Select ve 
CVS-122A _ 3.58 Filter UX 
CVS-123h 0 | Level Adjust VY. 
VS-12 A 
yS126,, yan, Praagt 4 
Hs 0 14-2 i a 
Cvs-1 ay 1 Hee wer a S 
Gus 13; Br ok Nee Ro whe BAips troks Age 
§M=1 6-1 cpu at 1 Bakar orting Bd. (a 
SM-146-2 Color Controller Filter Shorting Bd. v4 
Ce - MECHANICAL - 

“i - 
CI-00134A ( Mop) Front Panel ‘a 
CI-00035 Side Panel V 
C1-00153 Back Panel LAO 

Drawer Handle, 6 Inch , 2 
Bud H-9110-B 
Drawer Slide, Pr. YX 
Chassis-Trak C-300-S-18 
Mounting Bar | 4 
Scanbe T-902-16 7/8 
Connector Mount. VBA 
Scanbe A-305-A 
Card Guide \ BF 
Scanbe T-309-60 : 
Spacer" a 
Scanbef=t0t=St2 

ae Spacer S 
seanbe-f=f0tT-1z5 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COLOR CONTROLLER CI-00183 (cont.) 


RACK #3 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
~ MECHANICAL - (cont.) 14 
+ 
Spacer ( 93 
Scanbe T-101-437 
Switch Lever Cap, Black vy 2 
Alco C-10 
Misc. Screws, Nuts, Washers , 
VA 
Knob, Indicator, Black AO 


Buckeye SS-70L-2 


"JS “On TEAMANATION al 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
G CG 
CVS-102B) CVS-102@ Sync Timing Card 1 
Computer Image CVS-1028¢ 
- CAPACITORS - 
C1 /22 ufd 15v Tant iat 
Dickson D22GSB15K 
C2 VA7 ufd 20v Tant yl 
Dickson D47GSC20K 
C3,10,14 /22 ufd 12v Cer 3 
Erie 5615-00 YSFO 224M x 
(Soo S00 Jv 
ts sree a 
Er RiNe WE | 
€5,7 1000 pf 500v Mica fm 
GI RDM15 FA103J03 
C9,11,12 Jl ufd 100v Film 73 
vonage 225P10491WD3 
C13 ,1 ufd 12v Cer A 
Erie 5655-000 YSFO 104M 
cg is 7 
DIODES A 
“00 A - 
D1,4,5 Jin3664 ge Mick 3 
ad 
- INTEGRATED CIRCUIT - 
ICl,2,3,4;5,6 49601 PC 6 
Fairchild 
IC7,8 J ic3029P 2 
Mot 
IC9 / SN7400N 1 
T1 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST : 
SYNC TIMING CARD - CVS-102BC 
COLOR CONTROLLER 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYNC TIMING CARD - CVS-102B(cont.) 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless: otherwise indicated 


© 


Rl. M0 ohm 1/2w 1 

R2 2.7 ohm 1/2w ec 

R3,4,25,26, 38, 39 100 ohm 1/4w 6 

RS,27,40 7.5k ohm 1/4w 3 

R6,28,41 4.3k ohm 1/4w 3 

R7,29,42 2k ohm 1/4w 3 

R8 15k ohm 1/4w 1 

R9,17,19,23 410k ohm 3/4w -10% Var 4 
Beckman 89PR10K 

R10 12k din 1/4w 1 

R11, 31 ‘Sk ohm 3/ 4w 10 Var 2 
Beckman 89PRSK 

R16 24k ohm 1/4w 1 

R18 22k ohm 1/4w 1 

R30 5.1k ohm 1/4w , 1 

R32 10k ohm 1/4w kf 

- TRANSISTORS - 

Q1,5 ! 2N3646 2 
Fairchild 

Q2,6,10 Jons134 3 
Fairchild 

Qo. Y2N2222 1. 
Fairchild 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYNC TIMING CARD - CVS-102B(cont.) 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


Swage Terminals 
PMP 1D6-1B , a 


1/16/73 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
COLOR CONTROL CARD - CVS-106f$@ 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-106B CVS-106B Color Control Card 1 
Computer Image CVS-106B 


- RESISTORS - 
R125 450 yg 1 5 8 Vik ohm 1/2w 30% Var 15 
9,10,11,42;13,.44, CTS Series 480 
15 ‘ 
- HARDWARE - 
\kKnob 5 
Switchcraft A-593 Grn 
J Knob 5 
Switchdraft A-591 Red 
/Knob ade 


Switchcraft A-594 Blu 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYNC LOCK CARD - CVS-120 
COLOR CONTROLLER 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
CVS-120 CVS-120 Sync Lock Card 1 
Computer Image CVS-120 
- CAPACITORS - 
C1 A00 ufd 25v | Elect v1 
M/E ET101X025A5 
C2 “47 ufd 50v Tant i 
Dickson DR47GSA50K 
C3,4,8 ‘01 ufd 100v Cer 3 
Sprague TG-520 
C5 Select 500v Mica 1 
GI 
COs7 42.2 ufid 50v Tant 4 
Dickson D2R2GS850K 
- DIODES - 
Pi,2 N1N3064 2 
Fairchild j 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
rere?  sN7400N 2 
TI 
1 OF {MC4044P si 
Mot 
1C3 ‘Mc4024P 1 
Mot 
IC4,8 —JMc853P 2 
Mot 


(cont. } 


2 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYNC LOCK CARD - CVS-120 (cont. ) 
COLOR CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- INTEGRATED CIRCUITS - (cont. ) 


Ic5,6 v DM8520N 2 
NSC 
Ic9 (9602 PC 1 
Fairchild 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1 1 ohm 1/2w a 
R23 24k ohm 1/4w 2 
R4 20k ohm 1/4w a 
R5 750 ohm 1/4w 1 
R6 200 ohm 1/4w . - 
R7,8,9,10 5.1k ohm 1/4w 7 4 
Ril, 12 5.6k ohm 1/4w Z 
- TRANSISTORS - 

Ql —doN5457 1 

Mot 

| - HARDWARE - 

Card Ejector vi 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BACKGROUND LEVEL SELECT CARD - CVS-121-1 
COLOR CONTROLLER. 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-121-1 CVS-121-1 Background Level Select Card 1 
Computer Image CVS-121 


- CAPACITORS - 

on 68 ufd 15v Tant A 
Dickson D68GSC15M 

B2 v.01 ufd 100v Cer “j 
Sprague TG-S10 

Gay hp ois Os-7. Selected : 500v Mica 5 
GI 

C8 /100 pf 500v Mica A 


GI RDM15 FD101J03 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


IC1,2,4,5,6,7,9,10 JSN7400N 3 8 
TI 

IC3 gn 7420N . 1 
TI 

IC8 19601 pc 1 
Fairchild 

IC11 Non 7430N i 
TI 

- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


RL 1 ohm lw . a 
R2 1.2k ohm 1/4w 1 
R3 1k ohm 1/4w . 1 


(cont.) 


& 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BACKGROUND LEVEL SELECT CARD - CVS-121-1 (cont.) 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 

R4 10 ohm 1/4w ‘ 
R5 2k ohm 1/4w Z 
R6;, 10, 14,18,22 20k ohm 1/4w 5 
R714, 15,519,525 1.1k ohm 1/4w 5 
R8,12,16,20,24 22k ohm 1/4w 5 
BS ,13,17,21,25 360 ohm 1/4w 5 
R26,27 10k ohm 1/4w 2 

- TRANSISTORS - 
OF 2p Op 4 p05 052 s An3904 11 
eee te Fairchild 

- HARDWARE - 

Card Ejector | 1 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIS 
3.58 FILTER CARD - CVS-122 
COLOR CONTROLLER OR VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS1224 CVS-12243.58 Filter Card 1 
Computer Image CVS-1224 


- CAPACITORS - 
Cl Sekt ‘7 ufd 20v Tant #3 
Dickson D47GSC20K . 
C2,4,5,6,8,13,14 /.1 ufd 12 v Cer A10 
20,28,32 Erie 5655-000 YSFO 104M 
C7 Jo5 ufd 25 Cer fi 
Erie 5855-000 YSUO 503Z 
C9 15,18 ,19,23,24 lor ufd 100v Cer i 8 
25,5. Sprague TG-S10 
C10,21,22 Alo ufd 20v Tant A 
Dickson D10GSB20K 
| 
C11 18 pf 500v Mica A 
G1 RDM15 CD180J03 
G12 ‘110 pf = 500v Mica Y 
GI RDM15 FD111J03 
C26 \820 pf 500v Mica Ps 
GI RDM15 FC821J03 
C27 50 Jiso pf —-S00v Mica x 
GI RDM15 FD151J03 
c29 /10-40 p£ 175v Var AO 
ST/CO 10 S-Triko 22 N 470 
- DIODES - 
D1,2 ) 1N5390 2 
Fairchild 
D3,4 \iN3064 2 
PSE 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
3.58 FILTER CARD - CVS-122A(cont.) 
COLOR CONTROLLER OR VIDEO PROCESSOR 

SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


7 INTEGRATED €IRCUIT - 


iE on § /NES26A 1 
Signetics 
IC2 ‘9602 PC 72 
Fairchild 
- INDUCTORS - 
Ll Jeg uh . 22w Bi 


Delevan 1537-68 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless other specified 
> — 


R1,4 2.7 ohm 1/2w i 
i R2,3 1 ohm lw x 
R5,8,50 100 ohm 1/4w 3 
R6, 49 5.1m ohm 1/4w Zz 
R7 4.3k ohm 1/4w 1 
RO ,53 220 ohm 1/4w 2 
R10,13,19,21,36,38, 10 ohm (1/4w ii 
44,54,57,58,61 
Rll io2,555 820 ohm 1/4w 3 
R12 620 ohm 1/4w a 
R14 - 1k ohm 1/4w i 
RiS,17,65 10k ohm 1/4w 3 
R16,18,29, 32 3.3k ohm 1/4w 4 
~ R20,27,40 2.4k ohm 1/4w 3 
R22 750 ohm © 1/4w x 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
3.58 FILTER CARD - CVS-1224 (cont.) 
COLOR CONTROLLER OR VIDEO PROCESSOR 


SCAN IMATE 
Drawing No. | Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R23 ,64 1.3K ohm 1/4w Z 
R24 4400 ohm 3/4w 10% Var - Jj 
Beckman 89PR500 
R25 4200 ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PR200 
R26 ,28 2k ohm 1/4w 2 
R30 18k ohm 1/4w 1 
R31 ,62 1.6k ohm 1/4w 2 
R33 12 ohm 1/4w 
R34 ,43 470 ohm 1/4w 2 
R35 1.2k ohm 1/4w 1 
R37 51 ohm 1/4w 1 
R39 510 ohm 1/4w L 
R42 200 ohm 1/4w 1 
R45 4.7 ohm 1/4w 1 
R46 430 ohm lw a 
R47 475 ohm 1/8w 18 Prec 1 
R48 300 ohm 1/4w 1 
R51 3k ohm 1/4w 1 
R56 2.2k ohm 1/4w 1 
R59 1.8k ohm 1/4w 1 
R60 330 ohm 1/4w 1 
R63 82k ohm 1/4w i 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
3.58 FILTER CARD - CVS-122A(cont.) 
COLOR CONTROLLER OR VIDEO PROCESSOR 

SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R66 Iex ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PRSK 

R67,70 5.1k ohm 1/4w yo 

R68 20k ohm  ~=i1/4w Z 

R69 \20k ohm 3/4w 10% Var i. 
Beckman 89PR20K 

R71 ‘Ok ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PR10K 

- TRANSISTORS - 

Q1,15 n5484 2 
Mot 

Q2,6,11,13,16,17, 20 “2N3906 7 
Fairchild 

N55 7520506 ,19 J2N3904 5 
Fairchild 

Q4,10 42N4916 2 
Fairchild 

Q5,8,9 12N3563 r 
Fairchild 

Q14 N2N2219 1 
Fairchild 

- HARDWARE - 

Card Extractor 1 


Scanbe S-200 


JHeat Sink 1 
Wakefield Type 207-AB 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LAMP DRIVER CARD - CVS-126 
COLOR CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-126 CVS-126 Lamp Driver Card L 
Computer Image CVS-126 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R15 2555455 1k ohm 1/4w 5 
- TRANSISTORS - 
Gi .2,3,4,58 Y 2N2222 5 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MIX-EFF AMP CARD - VS-103-1 
COLOR CONTROLLER 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


VS-103-1 VS-103-1 Mix-EFE Amp Card 1 
Computer Image VS-103-1 


- CAPACITORS - 

C1,2,3,4 46g ufa LSv Tant eh 
Dickson D68GSC15K 

c5,9 ¥.22 ufd l2v Cer Se} 
Erie 5615-000 Y5FO 224M 

€6,10;.35 ‘1 ufd 12v Cer #3 
Erie 5655-000 YSFO 104M 

C7,11,36 /y0 ufa 20v Tant 3 
Dickson D10GSB20K ia 

C8,12,23,31,34 22 ufd 15v Tant 7s 
Dickson D22GSB15K ‘ 

C21,30,37 “.05 ufd 12v Cer es 
Erie 5635-000 YS5FO 503M 

C38 Vio1 ufd 100v Cer te ioe 
Le TG-S10 

C39 bows pf 175v t Var 1 
ST/CO 10 S-Triko 2@N 033 

C40 V150 pf 500v Mica a 
GI RDMLS FD151J03 

C41 J120 ufd 15v Tant 1 
Dickson D120GSD15K 

- DELAY LINE - 
DL1 Y pE7111 1 


Pulse Engineering 


(cont .) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MIX-EFF AMP CARD - VS-103-1 (cont.) 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. __ Description No. Req'd. 
' - DIODES - 
D1,2,4,5 ¥1N3064 4 
Fairchild : 
D6 Y1IN5390 : 1 
Fairchild 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 1 ohm 1/2w- Z 
R3,5,20,21,84,118 100 ohm 1/4w ~ 6 
R4,111 2 megohm 1/4w ~ Z 
R6,22,104,105,106, 75 ohm 1/4w ~ 6 
119 

Rigen 4.3k ohm 1/4w 7 2 
R8, 24,90 470. ohm 1/4w ° 3 
R9,10,25,26 — 300 ohm 1/4w “ 4 
R11, 27,81 2.2k ohm -_:1/4w - 3 
R12, 28, 83 10k ohm 1/4w © 3 
R13, 29 51 ohm 1/4w “ 2 
R14, 30 62k ohm 1/4w Z 
R15,.31 1.3k ohm 1/4w 2 
R16,35, 86, 87,102 10 ohm 1/4w 5 
R17,32, 100 620 ohm 1/4w- 3 
R18,33,103 20 ohm 1/4w y 3 
R19, 36 270 ohm 1/4w 2, 
R34,113 30 ohm 1/4w 2 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


fia MIX-EFF AMP CARD - VS-103-1 (cont.) 
‘ COLOR CONTROLLER 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) | 
R53,70,79, 80 1k ohm 1/4w - 4 
R56,75 dk ohm 3/4w 10% Var 2 


Beckman 89PR2K 


R89 4.7k ohm = 1/4w a 
ee 750 ohm 1/4w - 2 

@ R82 360 ohm 1/4w ~ 1 
R85 51k ohm 1/4w © 1 

R88 680 ohm 1/4w - 1 

R91 2k ohm 1/4w 7 i 

R92 4500 ohm 3/4w 10% Var 1 

Beckman 89PR500 

R94 33k ohm 1/4w ~ 1 

ROS 8.2k ohm 1/8w~ 18 Prec i 

R96 wo ohm 1/aw~ 18 Prec 1 

R97 3.3k ohm =_-:1/4w_ i 

ROS 1.6k ohm _1/4w | 1 

R99 56 ohm 1/4w" 1 

C R101 820 ohm 1/4w © 1 
R107,115 | 220 ohm: 1/4w 2 


COMPUTER. IMAGE MATERIAL LIST 
MIX-EFF AMP CARD - VS-103-1 (cont.) 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R114 1.5k ohm 1/4w 1 
R116 24 ohm 1/4w 7 1 
R117 200 ohm 1/4w 1 
- TRANSISTORS - 
Q1,7 Y2N4416 2 
NSC 
02 ,3,,558,9,41, 42N4916 8 
33504 Fairchild 
Q4,6,10,12,20, "2N3563 1s 
23,2647, 28,29; Fairchild 
30, 31,32,35, 36 
Q21,22_ /FM3958 2 
NSC 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


RACK #4 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
Basic Frame V1 


Stantron SF200-61-25 


Turret Frame ii 
Stantron F601 
“Top Panel v4 
Stantron P21P 
Rear Door V1 
Stantron D600-61-LH 
Casters, 4 ea/set /1 
Stantron C-1100 
Side Panel /y 
Stantron SS-200-61-25 
Turret Flat Side vii 
Stantron S-601-F-RH 
Za 
Panel, 1 3/4 Inch ly 
Stantron Pl 
Panel, 7 Inch J 9 
Stantron P7 
Panel, 21 Inch 4 /y 
Stantron P21 
Sliding Drawer . “2 
Stantron ED1000-7-25 
Mi Ma = _ 4 
Shure’M67 
-EF=00TS85S Duad--AUdTO™ POWET “Aliip . ee ee 
ii 
Receptacle, Coaxial / @ 
Amphenol UG-1094/U 
li 
Connector, Coaxial \ & 
Amphenol UG-260B/U 
Acrcessapy/ Mot 27) 44 Aa e py / 
STanT Po ZA-/%00 ; 


Vid em G,odTvel.ed 
ke, BoT LET Box d 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Video Controller Model 3081 


Drawing No. Description No. Req'd. 


~ELECTRICAL- 


$101,102,103,104,105,106,107, Switch, Momentary, N.O. 40 
108,110,111,112,113,114,115, Electro-Mech 68-328 
11652475119 ,120,121,122,123, 
124,125,126,128,129,130,131, 
133,134,135,136,138,139,140, 


141,143,144,145,146 
$109,118,127,132,137,142,147 Switch, Momentary, N.O. 7 
, Electro-Mech 67-328 
£101,102 Indicator Light 2 
Electro-Mech 3220 
L103,104,105,106 Lamp, Incandescent, Red 4 
Alco MC-680 
Resistor, Variable, 2k, 4 
1% Linearity Spectrol 158 .- 
Receptacle, Coaxial 32 
Amphenol UG-1094/U 
Connector, 8 Terminal 5 
Cannon KPT 02E16-8P 
Jl thru J16 Connector, P.C. Bd., 86 wW 
Terminal Viking 2VK 43D/1-2 ; 
VS-100D 8x1 Video Switch 3 
-VS-101D - Input Z Amplifier a 
VS-102 F-1 Dual Video Amplifier Z 
VS-102 F-2 Dual Video Amplifier 1 
VS-110B System Timing 2 
VS-111 Bus Logic 1 
VS-112 Lamp Driver x 


¥5—113€ Mix-Effect Amplifier #1 2 


a 


Video Controller Model 3081 (Cont'd: ) 


Drawing No. Description No. Req'd. 


VS-114B Mix Effect Amplifier #2 2 

EX-62 Extender Board 1 

R105,106,107,108 Resistor, Variable, 5K, 2w, 
10% CTS 550R502A 4 


VS-116A Potentiometer Board Z 


Tl 3/4 Incandescent Bulb 49 
Chicago 328 


75 ohm Termination il 
-MECHANICAL— 
CI-00223 Front Panel I, 
CI-00229 Side Panel 2 


CI-00230 Back Panel dt: 


Drawer Slide, pr. 
Chassis-Trak C-300-S~18 


Mounting Bar 6. 
Scanbe T-902-16 7/8 

Hb 
Card Guide 42 
Scanbe T-309-60 

3G, 
Connector Mount x} 
Scanbe A~-305-A 

1? 7 
Spacer .437 42 
Scanbe 

ty 
Spacer .312 a2 
Scanbe 

36 
Spacer .250 6 i 
Scanbe 

aes 
Spacer .200 - 2A v 
Scanbe 
Spacer .500 10 
Scanbe ; 
Spoke 1S ( 
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Video Controller Model 3081 (Cont'd.) 


Drawing No. Description No. Req'd. 


Knob, Indicator, Black 


Buckeye SS-70L-2 4 
CI~00225 Top Plate, Fader Ass'y 2 
CI-00226 | Side Plate, Fader Ass'y 4 
CI-00227 Fader Arm 4 
CI-00228 Fader Gear 4 
Lo 
CI-00231 —. in |) 4 
6 z r 
wee DRivE GEAR SHAF ; 
Engraving 47 
Timing Belt Pulley 4 
6A6-LODFO1804 
Timing Belt Pulley 4 
6A6-50DF01808 
Timing Belt 4 
6R6-065018 
ELenTrs-Meeh @S-/52-4 
eT 
Sw Ten baeK-uf bra.ok if 
ELeeTVo- Meth eb - 150-49 
w+ 00232 LOZ ATER Kwo8 2 
t- 00233 Aosi7l0p KVO8 2 
a —_ 
ars 66234 PLUBGER 2 
aL~ 00236 FRAER Aosy SPACER 2 
, Ge 


af- 00287 dAivE GEAR SHAFT SPACER 


COMPUTER IMAGE MATERTAL LIST 
VIDEO CONTROLLER RACK #4 


a 


SCANIMATE SYSTEM 
OPTiow» 
Drawing No. Description . No. Req'd. 
~ELECTRICAL- 
S101,102,103,104,105, Switch, Momemtary, N.O. 40 
106,107,108,110,111, Electro-Mech 68-328 
1127, id Bett, 115,116, 
117,219,320 (121,122, 
223:.,224:,425,126,128, 
1279',150 131,133,134, 
135,136,138 ,139 ,140, 
141,143,144,145 ,146 
SLUG pRIB lll gl SZ,L57 g Switch, Momemtary, N.O. 7 
142, 147 Electro-Mech 67-328 
L101 ,102 Indicator Light 2 
Electro-Mech 3220 
L103,104,105,106 Lamp, Incandescent, Red 4 
Alco MC-680 
i Resistor, Variable, 2k, 1% Linearity 4 
Spectrol 158 
Receptacle, Coaxial 32 
Amphenol UG-1094/U 
Connector, 8 Terminal 1 
Cannon el ee poo , 
on er - ; Minar / 
Jl thru J16 EAI iy ie Fifa” , 86 Terminal H prae 
Vaking Vk 43D/1-2 
ope ones 90 Var “f 
chsaKMe” WC Aeh S00 = 
Switchera£tt—D3M 
Connector;—Audio. — 
Switehcraft D3F cca 
VS-100D 8x1 Video Switch > 3 
VS-101D Input Z Amplifier 1. 
-| 
vs-102 Dual Video Amplifier 12 
VS- (OOD F -2 " " 
¥S-1.074———————rrt-t0—Enput—2—Amp bf = 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO CONTROLLER RACK #4 
SCANIMATE SYSTEM 


(cont. ) 
Drawing No. Description No. Req'd. 
VS-110A System Timing 1 
VS-111 Bus Logic 1 
VS-112 Lamp Driver 1 
VS-113 Mix-Effect Amplifier #1 Z 
Vo. 114 Mix-Effect hn vd. #2 2 
-@2 ExTando y Rep. rd. § 
R105, 106,107,108 Resistor, Varia 5k, 2w, 10% 4 
CTS SSORSO2A 
Tl 3/4 Incandescent Bulb 49 
Chicago 328 
Transformer;~Audio i 
Tranex12-5014.. 
- MECHANICAL - 
CI-00223 Front Panel z 
CI-00229 Side Panel 2 
CI-00230 Back Panel . cl 
Drawer Slide, pr iL 
Chassis-Trak C- 300- S-18 
Mounting Bar 6 
Scanbe T-902-16 7/8 
Card Guide 42 
Scanbe T-309-60 
Connector Mount 52 
Scanbe A-305-A : 
Spacer .437 42 
Scanbe 
Spacer .312 42 
Scanbe 
Spacer .250 6 


Scanbe 


PUTER IMAGE MATERIAL LIST 
IDEO CONTROLLER RACK #4 
SRANIMATE SYSTEM 


€ f (cont. )* 
Drawing No. Description No. Req'd. 


Spacer .200 _ 
Scanbe 


“Spacer - 500 
Scanbe 


Knob, Indicator, Black 
Buckeye SS-70L-2 


CI-00225 Top Plate, Fader Ass'y 
CI-00226 | Side Plate, Fader Ass'y 
CI-00227 Fader Arm 

CI-00228 | Fader Gear 

CI-00231 Fader Arm Knob 


Sete State Pp ge, 5 P 


tf CI-00 . Axle, Fader Ass'y 
Misc. Screws, Nuts, Washers 
Fag hoving ssf 
Timing Bett Pulley “oe 
bAb-JobFk ol Por 
Tim i OP Be.T AuLLey ar 
bAb-s0 AF 6/ POF 
T)-ming Perr 7 
b6Ro- 065019 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO CONTROLLER RACK #4 


© SCANIMATE SYSTEM 
OPTiconw B 
Drawing No. Description = No. Req'd. 
-ELECTRICAL- 
$101,102 ,103,104,105, Switch, Momemtary, N.O. 40 
106, 107, 108, 110, lll, Electro-Mech 68-328 


112,113,114 ,115,116, 
117,119 5120 ,121,122, 


123, 124,125,126 ,128, 
129.,330,131,153,134, 
135 ,136,138,139,140, 
141,143,144,145,146 
$109 118,127 ,132 ,137, Switch, Momemtary, N.O. 4 
142, 147 Electro-Mech 67-328 
L101 ,102 Indicator Light Z 
Electro-Mech 3220 
L103,104,105,106 Lamp, Incandescent, Red 4 
Alco MC-680 
f Resistor, Variable, 2k, 1% Linearity 4 
Spectrol 158 
Receptacle, Coaxial 32 
Amphenol UG-1094/U 
Connector, 8 Terminal 1 
C PT 02E16-8P 
sem hae no M4 Lat Aga / 
J1 thru J16 Con anéctor, Ker Bd. , 86 Terminal )(4460 
Vaking 2VK De yA 
Reacme A P49 BR oe ee j 
Connector, Audie 506 
Switchcraft D3M 
Connector, Audio 6 
Switchcraft D3F 
VS-100D 8xl Video Switch 3 
VS-101D Input Z Amplifier 1 
VS- 1026! Dual Video i sa 12 
15> (oFMQE-* rf / 
VS-107A Audio Input Z pote Luce 1 
© VS-108A 8x1 Audio + Tally Switching 1 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO CONTROLLER RACK #4 
SCANIMATE SYSTEM 


(cont...) 
Drawing No. Description ; No. Req'd. 
VS-110A System Timing’ 1 
VS-111 . Bus Logic z 
VS-112 Lamp Driver L 
VS-113 . Mix-Effect Amplifier #1 Z 
a oe Mix-Effect y Sar r #2 2 
X- ExTerdo p , { 
R105 eat ics Resistar’ Variable, 5k, 2w, 10% 4 
CTS 5SS5SO0R502A 
Tl 3/4 Incandescent Bulb 49 
Chicago 328 
Transformer, Audio 1 
Tranex 12-5014 
- MECHANICAL - 
CI-00223 Front Panel i 
CI-00229 Side Panel 2 
CI-00230 Back Panel 1 
Drawer Slide, pr. i 
Chassis -Trak C-300-S-18 ° 
Mounting Bar 6 
Scanbe T-902-16 7/8 
Card Guide 42 
Scanbe T-309-60 
Connector Mount a2 
Scanbe A-305-A 
Spacer .437 42 
Scanbe 
Spacer .312 42 
Scanbe 
Spacer .250 6 


Scanbe 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO CONTROLLER RACK #4 
SKANIMATE SYSTEM 


6 & (cont.) 


Drawing No. Description No. Req'd. 
Spacer .200 soo 
Scanbe 24 
‘Spacer .500 10 
Scanbe 
Knob, Indicator, Black 4 
Buckeye SS-70L-2 
CI-00225 Top Plate, Fader Ass'y Le 
CI-00226 Side Plate, Fader Ass'y H@ 
CI-00227 Fader Arm 4@ 
CI-00228 Fader Gear 4@ 
CI-00231 Fader Arm Knob 4@ 
© C1I-00 . Axle, Fader Ass'y De 
Misc. Screws, Nuts, Washers 
Em Va.ving | 7? 
Tim ine pear Au 4dey , a 
6AG- lobFo/por 
Timm beer bulley yf 
bhe-Sobkeo/#os 
Time 2 4T 7 
6 kO- 06 50/? af 


5 OWA Termin aTee@ 


Drawin No. Description Re 
-ELECTRICAL- : 
-$101,102,103,104,105, Switch, Momemtary , N.O. 40 
106 ,107,108,110,111, Electro-Mech 68-328 
117 113,414 ,115,116, 
117 ES. 120,121 222, 
125,,124,2251260;128, 
129,130 ,131,155,154,5 
135,136,138,139,140, 
141,143,144,145,146 
$109,118 ,127 ,252 21375 Switch, Momemtary, N.O. i 
142, 147 Electro-Mech 67-328 
L101 ,102 Indicator Light 2 
Electro-Mech 3220 : 
L103,104,105,106 Lamp, Incandescent, Red 4 
Alco MC-680 
0 Resistor, Variable, 2k, 1% Linearity 4 
Spectrol 158 j 
Receptacle, Coaxial 2 
Amphenol UG-1094/U : 
Connector, 8 Terminal iL 
Cannon KP ye 8P 
aan Rio pigae / 
J1 thru J16 CBRE pe Fe ie-* 86 Terminal > i 
Vi king 2vk 43D/1- i - 4 
oni eeew: i 
Switchcraft D3M 
—Gonnestor bude 6 
Witchcraft D3F : 
VS-100D 8x1 Video Switch 3 
VS-101D Input Z Amplifier 1 
vs-1028 Dual Video Amplifier wr4 
° 5-102 E-> 1) hee f 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO CONTROLLER RACK #4 © 
SCANIMATE SYSTEM 


(cont. ) 
‘Drawing No. | | Description : | No. Req'd. 
VS-110A System Timing 1 
, VS-111 Bus Logic | 
VS-112 © Lamp Driver 1 
VS-113 Mix-Effect Amplifier #1 2 
VS-114 Mix-Effect Amplifier #2. “2 
VS-5 TAtcy ZoGiC | \ 
6 Resistor, Variable, 5k, 2w, 10% 77 
aaa oat aa 


Tl 3/4 Incandescent Bulb 4 
Chicago 328 : 


BLOT Lge al nrc oe 


€ SEE LAST DWEg 


CI-60223 


CI-00229 
CI-00230 


- MECHANICAL - 
Front Panel 
Side Panel 
Back Panel 


KH & Ne 


Drawer Slide, pr. 
Chassis -Trak C-300-S- 18 


Mounting Bar 6 
Scanbe T-902-16 7/8 


Card Guide 42 
Scanbe T-309-60 


Connector Mount 32 
Scanbe A-305-A 


Spacer .437 42 
Scanbe 


Spacer .312 42 
Scanbe 


Spacer .250 6 
Scanbe ‘ 
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Drawing No. . . Description 
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Knob, Indicator, Black 
Buckeye SS-70L-2 


CI-00225 Top Plate, Fader Ass'y 
CI-00226 Side Plate, Fader Ass'y | © 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO CONTROLLER RACK #4 
SCANIMATE SYSTEM 


Drawing No. Description No. Req'd. 
| -ELECTRICAL- 
-$101,102,103,104,105, Switch, Momentary, N.O. 40 
106 ,107,108,110,111, Electro-Mech 68-328 
112 2455114 ,115, 246, 
£17,149 .,120 121.222, 
423,124,129,126,128, 
129.130 151,133,134; 
135 ,136,138,139,140, 
141,143,144,145, 146 
$109,118,127,132,137, | Switch, Momemtary, N.O. ee 
142, 147 Electro-Mech 67-328 
L101,102 Indicator Light 2 
. Electro-Mech 3220 4 
L103,104,105,106 Lamp, Incandescent, Red 4 
Alco MC-680 
Resistor, Variable, 2k, 1% Linearity 4 
Spectrol 158 
Receptacle, Coaxial - ; "2 
Amphenol UG- 1094/U 
Connector, 8 Terminal - 1 
Cannon pT 02E16-8P i 
C 0m heaelo ioe Nee i 
Jl thru J16 Conneetor, ; d., 86 Terminal 4A 
pred Paces +. -2 ; 
Oo? y 
“bes sags Beles oes vAR a 
‘Switchcraft—B3M 
Connestors+hedio ~Gmn 
Switeherat£e—DSF 
VS-100D 8x1 Video Switch 3 
VS-101D Input Z Amplifier 1 
vs-1028E| Dual Video Amplifier 2 
Ys- | es E-2 ope 4 ee 7 


ct Z Anprrfirer———... een, ee 
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VIPEU CONTROLLER ‘RACK #4 
SCANIMATE SYSTEM 
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Drawing No. . | | Description No. q*d. 
VS-110A System Timing | 
VS-111 Bus Logic 
VS-112 _ Lene Dewees 


*VS-113 Mix-Effect Amplifier #1 
YS-llS— Tatty Legic 
Gys-114 Mix-Effect™Amplifier #2. 
EX-@2 Extendor foa ar 
R105 ,106,107 ,108 Resistor, Variable, 5k, 2w, 10% 
CTS 550R502A . 


%e wits “ane e ee 


> 


Tl 3/4 Incandescent Bulb , 
Chicago 328 


Transformer ude 
—~Tran-e2e—l 22504 


eee bhst PAGE a 


- MECHANICAL - 
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; oO 
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CI-G0225 Front Panel 
CI-00229 - Side Panel 
CI-00230 Back Panel 


KH &E NO He 


Drawer Slide, pr. 
Chassis-Trak C-300-S-18 


Mounting Bar 6 
Scanbe T-902-16 7/8 


Card Guide 42 
Scanbe T-309-60 


Connector Mount 32 
Scanbe A-305-A 


Spacer .437 42 
Scanbe 


Spacer .312 42 
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Spacer .250 6 
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Drawing No. 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RACK #5 
SCAN IMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


Basic Frame 74 
Stantron SF-200-61-25 


Top Panel A 
Stantron P21P 


Rear Door 1 
Stantron D600-61-LH 


Side Panel 1 
Stantron SS-200-61-25 
Casters, 4 ea/set J) 
Stantron C-1100 
Panel Mounting Angle, Pr. /y 
Stantron LM 61 
f- 
Panel, 1 3/4 Inch 1 
Stantron Pl . 
_ Panel ,—5—t-4—-tneir r— 
Stantron-P5- 
J 
Panel, 7 Inch 9 / 
Stantron P7 
AC Outlet Box / i 
Waber 4000 
CI-00180 Circuit Breaker Panel Vy 
CI-00179 Power Supply Panel ny 
Blower J} 
McLean 2EB300A 
CI-00018 Monitor Deflection Amplifier Assy 41 
Ci=00125 Monitor Chassis Assy ae 8 
CI-00173 System Monitor Chassis Assy i 
CI-00151 Monitor Video Processor Assy i 
48V DC Power Supply aan / 2 


siete 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RACK #5 (cont.) 


SCANIMATE 
Drawing No. Description 
~Fraris former 
SMW- 204 AC §& DC Power Wiring Harness 


Receptacle, Coaxial 
Amphenol UG-1094/U 


Connector, Coaxial 
Amphenol UG-260B/U 
% < } i f 

Uoaadetess 19 Terminal 
Amphenol MS3102A 22-148 


Gt-60693—____Eamere—Assy_————_—____ 


E> 00259 23GVv HeguteTow Aayed 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
POWER SUPPLY PANEL - CI-00179 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- ELECTRICAL - 

Power Supply Z. 
CDC OEML5 )2. 4-] } 
hg tal pape £a-l 

Power Sup ty° Z 

ACDC a 7-1 

Esceptacle- 37 Terminal 1 

ce nen et MS3102A 28- 21S 

cour ae is | f 

denanga ls Bae ses - “rr 1 

Amphenol UG-1094/U 
Cable Clan ip + Ror i 
Ampheno| Ms ZOS7-/6A 

= HARDWARE - 
Panel He 
Stantron P-5 
SC 8OWy— 8-4-3 pb —eneh—PHITIT SS TITS So 
wa Lt ; 
i é A Ge *. | 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
AC & DC POWER WIRING HARNESS 


RACK #5 
SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 

Receptacle, AC Male 41 
Amphenol 160-5 

Receptacle, AC Female /3 
Amphenol 160-4 

Connector, 8 Terminal /s 
Cannon KPTO6F16-8S 

Insulated Fork Tongue Terminal, Red /s 
Burndy BA16Z2 

Insulated Fork Tongue Terminal, Blue “10 
Burndy BA14Z2 

Insulated Fork Tongue Terminal, Red £15 
Burndy BA16F6 

Insulated Fork Tongue Terminal, Blue /25 
Burndy BA14F6 

Insulated Ring Tongue Terminal, Blue /49 
Burndy BA 14-6 

Insulated Disconnect 74 
T&§B RB257 F 
Hook up Wire, 14 AWG, Orange 20 £€. 
MIL-W-76B 

Hook up Wire, 14 AWG, White /20 £t. 
MIL-W-76B 

Hook up Wire, 18 AWG, Black / 59 FCs 
MIL-W-76B 

Hook up Wire, 18 AWG, Brown f 20: $e: 
MIL-W-76B 

Hook up Wire, 18 AWG, Red v30 ft. 
MIL-W-76B 

Hook up Wire, 18 AWG, Orange 35. £f< 
MIL-W-76B 


(cont..) 
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AC §& DC POWER WIRING HARNESS (cont.) 


RACK #5 

SCANIMATE 

Drawing No. Description No. Req'd. 

Hook up Wire, 18 AWG, Yellow / 30 Ets 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Green /'30 : 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Blue /30 Tex 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Violet /25 TEs 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, Gray Ao Lie 
MIL-W-76B 
Hook up Wire, 18 AWG, White V20 ft. 
MIL-W-76B 
Tinned Copper Braid, 7/16 Flat Width Vv40 ft. 


Belden 8663 


Cable Lacing Cord /30 ft. 
Astro Tek Type 1, Finish B, Size 3 


PVC Tubing, 1/2 Inch Dia., Black V10 Fe. 
Alpha PVC-105 / 1/2 


Vylon Cable Clip, 3/16 Inch ‘3 
HK. Smith 772 fi 


1/4 Inch 


5/16 Inch 


5/8 Inch 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


EE 4 CIRCUIT BREAKER PANEL - CI-00180 
a RACK #5 
SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- ELECTRICAL - 
Circuit Breaker . /, 
Woed—Etect.—P/N-5I8=225=T01 
Are pAX PPGH-I-G-2-253 ) 
Light V2 
Alco BND-2R 
DC Voltmeter, 0-50v / 1 
Simpson Model 1327, Type 9780 
Switch, Rotary J/1 
Centralab PA-2005 
Li 
Switch, DPBT te fi 
Cutler-Hammer 7566K@ 
SMettht SM-EttA-*-36-VOIt” Regurator Card = 
nar, Computer—Image~SM=ITTA— 
f ; s u 
Terminal Block lie CD 
Cinch Jones 8-140 
TFerminel—Brock ‘dies 
Cinch.Jones 6-140 
E LANse4 Tig MeTeV 
SimAseg od ek 19 $7 FT ae 
- RDWARE - 
Panel V1 
Stantron P-5 
/ 
Serew,4—40-—x-4+/2-inch, PHS *8- 
P _Nut,—4.40,—hex————_ 
-Loekwasher;—internal, #4700707 eer Sn cate 
Serews-O=37-X 1/4 inch>—PHsS—————-——g— 
Nut+—-6=32> ex ana ae 
Lockwasher, interna) ff 6a ee tg 
MED Knob ) bar, B law kK / 


Buckeye Ss-76L-/ 
a4- 20207 MNeleA Sasiles AleTe 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
+ 36 VOLT REGULATOR CARD - SM-111A 
COLORIZER AND MONITOR RACKS 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-111A SM-111A + 36 Volt Regulator Card i 
Computer Image SM-111A 


- CAPACITORS - 

Cl -05 ufd 100v Cer ail / 
Erie 845-000 XSVO 503Z 

C2 47 pf: 500v Mica a 
GI RDM15 ED470J03 

CS;5 4.7 ufd 50v Tant Je / 
Dickson D4R7GSB50K 

C4 10 ufd 20v Tant el et 
Dickson D10GSB20K 

C6 150 pf 500v Mica A 
GI RDM1S FD151J03 

C7,8,9,10 68 ufd 63Vv Elect reo 


Amperex ET680X063A00 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


Tcl LM-305 it A 


NSC 
TC2 LM- 304 . 1 jf; 
NSC 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
Ri,l4@ 68 ohm 1/4w 2 
R2 53.6 ohm 1/8w 1% Prec i 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
+ 36 VOLT REGULATOR CARD - SM-111A (cont.) 
COLORIZER AND MONITOR RACKS 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. _ 
- RESISTORS .- (cont.) 
R3 0.75 ohn  3w 13 Precis 7 og 
R4 3.65Kohm = 1/2w 1% Prec 1 
RS 34k ohm 1/8w 1% Prec i 
R6 19.6k ohm 1/8w 1% Prec Hf 
R7 3k ohm 1/4w 1 
R8 2k ohm 1/4w i 
RO 1k ohm 3/4w 13 Var 1 / 
Beckman 89PRIK 
R10 3.65k ohm 1/8w 1% Prec 1 
R11 976 ohm 1/8w 1% Prec a. 
R12 V21 ohm 1/4w 13 Prec i 
- R13 0.82 ohm lw 1 
- TRANSISTORS - 
Q1,6 |. TIP3345 2 
TT 
Q2,5 T1P304': a 
ae, ; TE ; 
 Q3,4 _2N4354 | 2 / 
, Fairchild : 
- HARDWARE - 
Swage Terminal, .%¢ 6 
PMP 1D4-68 
Heat Sink i 


Delta NC-421Kk 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
+ 36 VOLT REGULATOR CARD - SM-111A (cont.) 
COLORIZER AND MONITOR RACKS 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- HARDWARE - (cont. ) 


Spacer, 4-40 x 1%" . 4 
H.H. Smith Soak 
£329 


Screw, 4-40 x 1/4", PHS 
Screw, 6-32 x 3/8", PHS 
Screw, 6-32 x 1/4", PHS 


> FF FS + 


Lockwasher, internal, #6 


Drawing No. 


oM-1220=1 


ZoHkn, wel: efxeeT 


Ci-00170 
CI-00176 
Ci=00163 


RACK #5 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR DEFLECTION AMPLIFIER ASSY CI-00018 


SCANIMATE 


Description 


- ELECTRICAL - 


SM-122C-1 Monitor X or Y Deflection 


Amplifier 


Computer Image SM-122C-1 


- MECHANICAL - 


Front Panel 


Side Panel 


Bottom Panel 


Drawer Handle, 


Bud. H-9110-3B 


rew 


6 Inch 


ts, Was 


S 


1/10/73 


© COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST . 
—™ MONITOR X OR Y DEFLECTION AMP SM-122C-1 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
SM-122C-1 SM-122C-1 Monitor X or Y Deflection 2 
Amplifier 


Computer Image SM-122C-1 


- CAPACITORS - 


41,2 10 ufd 50v Tant a 
Dickson D10GSG50K ; 


oe! 10 ufd 20Vv Tant SA 
Dickson D10GSB20K 


6,9 180 pf 500v Mica wa 
GI RDM1SFD181J03 


© C10 10-40 pf L7SvV Var ye 
ST/CO10 STrico 22 N750 


POLL 42 .1 ufd 100v Cer 44 
Sprague TG-P10 . 


13,14 68 ufd 63v Elect f2 
M/E ET680X063A00 


- CONNECTORS - 


P.C. Bd., 20 Terminal 2 
Viking 2VK10D/1-2 


Receptacle, Coaxial 2 
Amphenol UG-1094/U 


AC, 3 Wire 1 
Hubbell 5266 


Terminal Block 1 


Cinch Té-i46-*— 
/ 2-140 <4 


o - DIODES - 
1,2 


IN965B 15v 400mw Zener 4 


YD3,5,7,8,10, "1N3064 16 
11,12,14 Fairchild 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR X OR Y DEFLECTION AMP SM-122C-1 (cont.) 
RACK #5 © 
SCAN IMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- DIODES - ‘(cont.) 
"D4 ,6 1N4740 10v lw Zener 4 
9,13 1N4735A 6.2v lw Zener 4 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


ICl HA2-2515-5 2 
Harris 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Ri 2 5.1 ohm 1/2w 4 
R3,4 2k ohm 1/2w 4 
RSL? 3.9k ohm 1/4w 4 
R14 ,16 2k ohm 1/4w 4 
R18 ,24 20k ohm 1/4w 4 
R19 ,21 10k ohm 1/4w 4 
‘R20 5k ohm 3/4w 10% Var 2 
Beckman 89PRS5K 

R22, 23 51k ohm 1/4w 4 
R25,30,34,35,40. 100 ohm 1/4w 40 
43,44,47,50,52, 

54,58,63,65,68, 

71576527 81,83 

R26,28,55,57 160 ohm 1/4w 8 
R27 ,56 13k ohm 1/4w 4 


(cont. ) 


i] 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR X OR Y DEFLECTION AMP SM-122C-1 (cont.) 


? 


(cont.) 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.)- 
R29,59 2.7k ohm 1/ 4w 4 
R31,60 56k ohm 1/4w 4 
R32,61 1k ohm 1/4w 4 
R33 ,62 100k ohm 1/4w 4 
R36,39,46,49, 51 ohm 1/4w 16 
67,70,79,82 
R37,45,72,84 1.5k ohm 1/2w 8 
R38,48,69, 80 1.8k ohm 1/2w 8 
R41,51,66,78 2.2k ohm 1/2w 8 
R42 ,53,64,75 1 ohm 10w 1% 8 
Dale RH-10 
R56 100 ohm 10w 2 
Corning FP10 
R73,74 10 ohm 1/4w 4 
R85 0.5 ohm 25w 1% 2 
Dale RH-25 
- TRANSISTORS - 
1,2 2N3568 4 
: Fairchild 
3,4 2N4354 4 
Fairchild 
5 2N4888 2 
Fairchild 
‘6 2N5830 2 
Fairchild 
107.6 :11-18. 2N5003 12 
1 7 Fairchild j 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR X OR Y DEFLECTION AMP SM-122C-1 (cont.) 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - (cont.) 
8,10,12,14, MPS-U06 12 
16,18 , Mot 
019,21,23,25, MPS-U56 12 
e409 Mot 
_ 20, 22,24, 26, 2N5002 2 
28,30 Fairchild 
- HARDWARE - 
Swage Terminal 32 
PMP 1D4-6B 
Heat Sink 24 
Wakefield 293-3-B 
Heat Sink w/Blower 1 
Astrodyne 2404-16 
CI-00063 BNC Connector Plate . i 
CI-00064 Barrier Strip Mounting Bracket | 1 
CI-00186 Deflection Amp P.C. Bd. Upper 4 


Mounting Bracket 


CI-00187 Deflection Amp P.C. Bd. Lower 4 
Mounting Bracket 


Cable Clip iL 
H.H. Smith 774 


Insulated Fork Tongue Terminal, Red 1 
Burndy BA16Z2 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR DRAWER CI-00125 


RACK #5 
SCANIMATE . 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- ELECTRICAL - 
SM-124 SM-124 High Voltage Power Supply Board 3 


Computer Image SM-124 


SM-139 SM-139 Focus Coil Current Regulator, Z 
Blanking and Video Amplifier 
Computer Image SM-139 


SM-143 SM-143 CRT Socket Board 1 
Comptuer Image SM-143 
SM-146-4 CRT Burn In Bd. 1 
Rl Resistor 
1 Meg ohm 2w 20% Var 1 
CTS 550R105B 
R2 Resistor 
50 ohm 2w 10% Var i. 
CTS S5SORS00A 
Resistor F 
50 ohm Sw 5% i 


Ohmite 995-5B 50 ohm 


a Connector, 8 Terminal 1 
Cannon KPT02E16-8P 


J2,854,5,6 Receptacle, Coaxial 5 
Amphenol UG-1094/U 


J7 | Connector, P.C. Bd., 44 Terminal 1 
Viking 2VK22D/1-2 


Deflection Yoke, 33/39 uh, 42? 1 
Syntronic C3311-HF-SPL Y58 


Focus Coil 1 
Syntronic F20C 


Cathode Ray Tube w/Potted H.V. Lead 1 
Thomas 5M168P31M 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR DRAWER CI-00125 (cont.) 


RACK #5 
SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- MECHANICAL - 

CI-00126 Front Panel 1 
Ci-00127 Bottom Plate 1 
C1I-00128 Side Panel, Left : Ne 
CI-00129 Side Panel, Right i 
CI-00130 Back Panel 1 
CI-00131 Front Tube Support A 
CI-00132 . Brace, Front Tube Support 2 
C1I-00192 Yoke Ring J 
CI-00193 Yoke Ring/Focus Coil Ring Tab 4 
CI-00194 Yoke Ring/Focus Coil Ring Support 4 
CI-00195 Yoke Ring Support Base 2 
CI-~00197 Focus Coil Ring i 
CI-00200 Focus Coil Ring Support Base 1 
CI-00201 CRT Rear Tube Support Assy 1 
C1I-00202 CRT Clany - 
CI-00161 Scan Converter Support 2 
CI-00162 Scan Converter Base | 1 
CI-00166 Scan Converter Hood i 
CI-00167 Scan Converter Hood Door § Slide 1 
| Spacer, Threaded,-4-40 x T-Inch-bLg. 2 
Drawer Slide, Pr. 1 


Chassis-Trak CTS-118 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR DRAWER CI-00125 (cont.) 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- MECHANICAL - (cont.) 


Knob, Indicator 1 
Buckeye SS-50L-1 


Knob, Indicator 2 
Buckeye SS-70L-2 


Misc. Sctfews, Nuts; Washers 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR H.V. POWER SUPPLY SM-124 
MONITOR DRAWER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-124 | | Monitor High Voltage Power Supply Board 1 
Computer Image SM-124 


- CAPACITORS - 
“Cl .002 ufd 1lkv Cer . q: 
Sprague, 5GA-D20 
/C2 .l ufd 25v Cer 1 
Erie 5815-000 YSUO 104Z 
~T3.,4 1 ufd 63v Elect 2 
M/E ET1PO0X063<A3 
“C5\,10,17 .02 ufd 100v Cer 3 
Sprague TG-S20 
*C6\,7,9,11,12, 68 ufd 63v Elect 8 
15/,16,18 M/E ET680X063A00 e 
* 
“C8,13,14 .01 ufd 100v Cer t's 
‘ . Sprague TG-S10 
“C19 .005 ufd 3kv Cer 1 
CRL DD30-502 
/C20,21 .01 ufd 3kv Cer 2 
Sprague 30GA-S10 
“XN a D 
/C22 5000 pf Sky a if 
Condenser Products ASG502-20M 
- DIODES - 
YD1 1N941B i1:7¥ 500mw Zener i. 
“02,3 1N3064 2 
Fairchild 
D4 SEM30 i 


Semtech 


(cont.) 


® 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- INDUCTORS - 
WL112 53 22 uh 1/4w 103 3 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR H.V. POWER SUPPLY SM-124 (cont.) 
MONITOR DRAWER 


Delevan 1537-44 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Rl 


' RZ 


R3 


RQ ,10 
R11 

R12 
R13,14 
R15,16 
R17,18 
R19 
R20 
R21. 


100k ohm ~=-1/4w 
5.1k ohm 1/2w 


30 Meg ohm 1/4w 1% 1lkv 2 
Victoreen MOX-400 
10k ohm 1/4w 1 
300k ohm 1/4w 1 
250k ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PR250K 
430 ohm 1/4w 1 
22k ohm 1/4w 1 
10 ohm 1/4w i 
820 ohm 1/2w | 1 
12 ohm 1/4w 2 
1.2k ohm 1/4w 1 
1.8k ohm 1/4w 1 
10 ohm 1/2w 2 
5.1 ohm 1/2w 2 
3k ohm 1/4w 2 
1 
1 
1 


3.3 Meg ohm 2w 


(cont. ) 


¢: COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR H.V. POWER SUPPLY SM-124 (cont.) 
MONITOR DRAWER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
/R22 500k ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PR500K 
R23 20 Meg ohm 2w ty 
R24 3.3 Meg ohm 1/4w 1 
- TRANSFORMERS - 
/y1 Tranex 17-5036 : 
- TRANSISTORS - 
“Q1 2N5464 1 
tt Mot 
VQ2,3 2N4354 2 
Fairchild 
4 TIP 29A 1 
TT: 
AQS ,6 2N3738 2 
Mot 


- VOLTAGE MULTIPLIER - 


Al Sextupler 1 
Semtech SCMA-10100 


- HARDWARE - 
V Transistor Mounting Kit 3 
Motorola MK-25 
CI-00144 H.V. Power Supply Chassis 1 
: BUD CU-622 
€. CI-00145 Chassis Cover £ 
CI-00146 Chassis Cover Insulating Plate 1 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR H.V. POWER SUPPLY SM-124 (cont.) 
MONITOR DRAWER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - (cont.) 
Nylon Insulated Feed Thru Terminal 6 
Cambion 1502-01-0519 
CI-00188 Capacitor Mounting Bracket 1 
Aluminum Corona Sphere, 1 Inch Dia., i 


w/8-32 Tapped Hole 
Plastic Capacitors Inc. 


Spacer, Threaded, 6-32 x '1/4-Inch- Leg. 10 
CI-00189 Transformer Shield, Phosphor Bronze a 
CI-00190 High Voltage Multiplier Hold Down Clamp i. 


Misc. Screws, Nuts, Washer 


Transistor Socket 1 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
& CRT SOCKET BOARD - SM-143 


MONITOR 
RACK #5 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-143 CRT Socket Board 1 
Computer Image SM-143 


- CAPACITORS - 
7C1,3 .005 ufd 3kv Cer 2 
CRL DD30-502 
“c2 .75 pf Lkvw 1 
-CRL GAP-R75 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,4 1k ohm lw | ® 
Rr [oo ohm Iw \ 
- SOCKET - 
CRT Socket 1 


EBY 49-13 DD 


- SURGE PROTECTORS - 


SP1,2 Surge Protector 2 
' Siemens B1-C90/20 


- HARDWARE - 
aaa ee 74-4+6~PHS~Phittips~MS- + 7 we 
2-56—Hex_Nut— dan 
#2-Split~Ring—Lockwasher— 2 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYSTEM MONITOR CI-00173 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
~ ELECTRICAL» - 
SM-125 Sync or Simulate Card 1 
Jl Connector, 8 Terminal 1 


Cannon KPTO2E16-8P 


J243,4;5,6, Receptacle, Coaxial 9 
4,6,9;,10 Amphenol UG-1094/U 
Connector, Coaxial 3 


Amphenol UG-260B/U 


BNC Tee Adapter Zz 
Amphenol UG-274A/U 

Jil Receptacle, 7 Terminal 1 
Amphenol 126-192 

PLL Connector, 7 Terminal w/Hood §& Clamp 1 
Amphenol 126-195 
Clip Retainer a 
Amphenol 126-1069 
Transistor, Photo FET 1 
Siliconix P102 
Resistor 1 
1 Meg ohm 1/4w 5% 
Resistor 1 
330° ohm 1/4w 5% é. 
Lamp, Miniature 1 


Chicago 715 or 6809 


Cable, 2 Cond. w/Shield 5 ft. 
Belden 8451 


SL,2 Switch, SPDT Z 
Alco MST-105D 


$3. |: Switch, Momentary, DPDT 1 
Alco MSP-205R ~ 


Oscilloscope BS 
Dumont 2100 


(cont.) 


- COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYSTEM MONITOR CI-00173 (cont.) 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
~ MECHANICAL - 
CI-00175 Front. Panel 1 
CI-00174 Bottom Panel 1 
CI-00172 Side Panel fm 2 
CI-00171 Back Panel ae 
Drawer Handle, 6 Inch / 2 


Bud H-9110-B 


Drawer Slide, Pr. 4, 
Chassis-Trak C-300-S-18 


Switch Lever Cap, Black Z 
Alco C-10 
Push Button, Black afte 
Alco C-12 


Misc.—Serews.,..Nutse;-Weshers 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
SYNC OR SIMULATE CARD - SM-125 


MONITOR 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. q'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-125 SM-125 Sync or Sym Card ef 
Computer Image SM-125 


- CAPACITORS - 

“1 22 ufd 25v Elect 4 
M/E ET220X025A3 

/C2 .01 ufd 100v Cer A 
Sprague TG-S20 

73,4 1 ufd 25v Cer Z 
Sprague 5C023105X0250B3 

A5 6.8 ufd 40v Elect 1 
M/E ET6P8X040A2 c 

- INTEGRATED CIRCUITS - 

“4C1 U5B7710 393 1 
Fairchild 

“EC2 MC1439G 1 
Motorola 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,3,4 15k 1/4w 3 
R2 1.5k 1/4w 1 
RS 1.6k 1/4w 1 
R6 510k 1/4w 1 
R7 390 ohm 1/4w 1 
VR8 50k 3/4w 10% Var 1 


Beckman 89PRSO0K 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


©, SYNC OR SIMULATE CARD - SM-125 (cont.) 
MONITOR 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
RQ 1k 1/4w 1 
R10 100k 1/4w 1 
R11 130k 1/4w 1 
R12 | 10k — 1/4w 1 
R13 2k 1/4w . 
&: - TRANSISTORS - 
“Ql 2N5138 1 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Swage Terminal .090 Ll 
PMP 1D4-6A 
Screw, 4-40 x 1/4 inch, PHS, Phillips 4 
Spacer, 4-40 x 1/2 inch 4 


H.H. Smith 2372 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR VIDEO PROCESSOR ASSY CI-00151 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. | 
- ELECTRICAL - 
CVSWs102-2, =. Resistor rs 
75. ohm 1/4w 5% Z 
Sl Switch, Piano Key, DPDT 1 ee 
IEE 5XKD17.SDKA/BLK2UGR, 
S2 Switch, SPDT ie 
Alco MST-105D 
S3 Switch, DPDT jl Sas: 
Alco MST-205N 
S4 Switch SPDT, Center Off /y 
-‘Alco MST-105E 
Ji thra-Ji7 * Connector, P.C. Bd., 44 Terminal [7 
Viking 2VK22D/1-2 
wid Connector, 8 Terminal fe 
Cannon KPT02E16-8P 
Jig. ; Connector, 26 Terminal se 4 5 is 
Burndy MS26RM-1C 
Subminiature Coaxial Contact Assy a ae ale 
~ Burndy RMDXK-1 : 
J20 thru J37 Receptacle, Coaxial /18 a: 
~. Amphenol UG-1094/U 
cvs-1114 Gray Level Switches fs 
¥ Bis ig: , 
cvS-1128 Gray Level Encoder Video Amp V1. 
CVS-114A0 Gray Level Multiplexer Vp 
CVS-125 2 “Threshold Control Board e Lik et 
Cvsi116-1° =“. °vesvideo Gate | Mee 
CVS-121=2 on 7 2"x" Video Switch RO oN eae 
Sy 


CVS=125 Se “Level Detectors 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR VIDEO PROCESSOR ASSY CI-00151 (cont. ) 


RACK #5 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
--- ELECTRICAL - (cont.) 
CVS-127 ; Monitor Pincushion Correction Gen. (1g 
CVS-128 Monitor Yoke Compensation § Pincushion ae 
_ Adder zs 
SM-146-3 3.58 Filter Shorting Bd. pies 
-. MECHANICAL - 
CI-00152 Front Panel 41 
CI-00035 Side Panel io 
CI-00159 Back Panel fy — 
Drawer Handle, 6 Inch V2 
Bud H-9110-B 
Drawer.,. Slide, Pr. V1 
Chassis-Trak C-300-S-18 
Mounting Bar /6 
Scanbe T-902-16 7/8 
Card Guide v 34 
Scanbe T-309-60 
Connector Mount . . V 34 
Scanbe A-305-A 
Spacer ; ~ Vi08 
Scanbe T-101-437 ‘ 
“Spacer . (6 
~. Scanbe T-101-312 / 
a Gay Switch Lever cap, Black a V5. eer 
SEALs = Alco C-10 : ae $ 


ue Miscy"SCrewsy-Mits;—Hardware—. 


ie [73 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
GREY LEVEL SWITCHES CARD - cvs-111A 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-111 CVS-111 Grey Level Switches Card 1 
Computer Image CVS-111 


- CAPACITORS - 
CiLs2 ‘42 ufd 25v Elect rs 
M/E ET220X025A3 ; Pa 
C3 AB DF sooV i eat * 
a4 I2bopF 5OOV M16a— 
wale ,oluEe loov cer / 
= - INTEGRATED CIRCUITS - 
F 
LGl 253 SN7402N 3 
i 
1c4 sN 74 HOY ‘ 
ICS SN 74H#/0 | 
1C& 960 2— - RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1 1k ohm 1/4w 1 
R2 | 1.5k ohm 1/4w 1 
R3,4 1. 8k ohm 1t/4w 2 
RS 3.9k ohm 1/4w l 
R6 4.7k ohm 1/4w Zz 
R7 7.5k ohm 1/4w 1 
R8 6.2k ohm 1/4w 1 
RQ, 20 10k ohm 1/4w 16 
R10 9.1k ohm 1/4w i 
R11,12,14 100 ohm 1/4w 3 
R13 2.4k ohm 1/4w 1. 
R15 560 ohm 1/4w I 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIS 
GREY LEVEL SWITCHES CARD - CVS-111A(cont.) 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


R16 10 ohm 1/4w 1 


Li 48 5.1 ohm 1/2w 2 
15 20K ohM Vejos } 
Ra 1OK 3) yas 2.0% Yoav / 
- TRANSISTORS - 
Ql (2N4916 1 
Fairchild 
/ 
Q2 2N3563 1 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector nf 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST B 

GREY LEVEL ENCODER VIDEO AMP CARD - CVS-112g9 
VIDEO PROCESSOR 
SCAN IMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


B 
CVS-112# CVS-112@ Grey Level Encoder Video 1 
Amp Card B 
Computer Image CVS-112& 
- CAPACITORS - 
2. 
C1)2 / 330 ufd 6v Tant e 
Dickson D330GSD6K 
G2 ! 00-efd——35 Etect™ i 
_M/E-BFLOTX025A 
ev 3 
C3,4, Gh OR, 13 v.05 ufd 25v Cer & 


Erie 5855-000 YSU 5032 
v +l yY YvYwv 
C5,6,10,11,14,15 /,01 ufd 100v Cer 6 
Sprague TG-S20 


/ 7 

C7 | 2-8 pf 175v Var 1 
ST/CO 10 S-Triko 24 N 033 t 

- DIODES - 

) 30k 

D1 ’ INSESSA- Shr a Zener 1 

- INTEGRATED CIRCUITS - 
Y yy / 

ECL, 2,5 MC1445L 3 
Mot ; 

asf CA3O%W / 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed composition + 5% unless otherwise indicated 
A 


R2 2.7 ohm 1/2w 1 

R3;6,13 2.7k ohm = -1/4w 3 

R4,7,15 500 ohm 3/4w 20% Var 5 
- Bourns..3329P=k=501" 

R5,8 220 ohm 1/4w 2 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Cc GREY LEVEL ENCODER VIDEO AMP CARD - CVS-112# (cont.) 
VIDEO PROCESSOR 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- RESISTORS - (cont.) 


BY 
R9,11, Oye 2.4k ohm 1/4w ? 
25,28 
4 
R10,12 48, 20 ,@@, 26 ¥100 ohm 3/4w 20% Var 6 
Beckman 89PR100 
Ri3\\7 SeoKewm = yur 2 
R14,16 : Fk ohn 1/4w 2 
hig o> opm al a 
20K ohm i/yes / 
R22 20-Shn +/4w - F + 
R24 Ff Lik 2 pm Wf uf cas 2.0 2 on } 
R27, 29,32) 3% 39 100 ohm 1/4w 5e@ 
RB 2F, 30/4243 560 ohm 1/4w 4a 
1K 
R31 SS ohm 1/4w , 
R33 10 ohm 1/4w 1 
Aid 
R34 468 ohm ge /2u 1 
19, Ral B.G1K OnhM  WVijes a 
202? Ree ohm "Yea Qn 
- TRANSISTORS - 
Ql /2N4916 1 
Fairchild 
Q2 '2N3563 1 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 
Scanbe S-200 
VPP 
N35 LG K. ohm 4 
d 
Ree. sx opm Phe 
hag ISK ohm Yous : 
hyo 51K ohm tw 


Rl H3 ohm Yaw 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
THRESHOLD CONTROL CARD - CVS-115 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-115 CVS-115 Threshold Control Card 1 
Computer Image CVS-115 


- DIODES - 
' 
D1 “IN751A 5.@v 400mv . 5% Zener 1 
Fairchild 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1L,2,3,4,5,6,7,8 “10k ohm 1/2w 30% Var 8 
CTS Series 480 
RO 390 ohm iw 1 
R10 510 ohm 1/2w 1 
- HARDWARE - 
“Knob 8 


Switchcraft A-592 Blk 


Drawing No. Description No. Req'd. 


CVS-114A 


C1. 2-3 
CA, 730515 
C5,8,47 ,14,16,17, 


18, 19 
C6,9,12,15 


D1,2,3,4,5,6,7,8 


$03.2 354 


Ics 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
GREY LEVEL MULTIPLEXER CARD - CVS-114A 


VIDEO PROCESSOR 
SCANIMATE 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-114A Grey Level Mult. 


Computer Image CVS-114A 


- CAPACITORS - 


“47 ufd 20v 
Dickson D47GSC20K 


“100 pf 500v 
GI RDM15 FD101J03 


Y.01 ufd 100v 
Sprague TG-S10 


“002 ufd lkv . 
Sprague S5GA-D20 
- DIODES - 


4N3064 
Fairchild 


- INTEGRATED CIRCUIT - 


¥MC1439G 
Mot 


“SN7400N 
TI 


- RESISTORS - 


Card 


Mica 


Cer 


Cer 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1 
R2,3 
R4,5,7,9,10,12,14 


15 ,17°,19,20,22,25, 
28 


2.7 ohm 1/2w 
5.1 ohm lw 
10k ohm 1/4w 


(cont. ) 


1 
2 
14 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
GREY LEVEL MULTIPLEXER CARD - CVS-114A (cont.) 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R6,11,16,21 2k ohm 1/4w 4 
R§,13,48, 25 390 ohm 1/4w 4 
R24,26, 29 5.1k ohm 1/4w 3 
R27 1.1k ohm 1/4w 1 
R30 20k ohm 1/4w 1 
- TRANSISTORS - 
Q1,2,3,4,5,6,7,8 N4351 8 
Mot 
Q9,10 2N5134 2 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector | 1 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO GATE CARD - CVS-116-1 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-116A CVS-116A Video Gate Card a 
Computer Image CVS-116A 


~ CAPACITORS = 

C1, 12.21 %22 ufd 15v ~ Tant 3 
Dickson D22GSB15K 

C2 vos ufd 25v Cer 1 
Erie 5855-000 Y5u 503Z 

C3, 4,5 "68 ufd 15v Tant 3 
Dickson D68GSC15K 

C6,7,10,11,14,15, 1 wed 12v Cer 12 

16,19,20,23,24,27 Erie 5655-000 Y5FO 104M 

C8,13,17,22,28,29 01 ufd 100v Cer 6 
Sprague TG-S10 

c9,18 io ufd 20v Tant Z 
Dickson D10GSB20K 

C25 oe ufd 20v Tant i 


Dickson D33GSC20K 
C26 V300 pfi 500v Mica ge 
GI RDM1S FD301J03 
- INTEGRATED CIRCUITS - 
Tel ! sN74S00N 1 
pie 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2,338,5 2.7 ohm 1/2w 4 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO GATE CARD - CVS-116-1 (cont.) 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Hesere neuen No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R4 330 ohm 1/4w 1 
R6,10,25,29 100 ohm 1/4w 4 
R7,26 3nmegohm 1/4w 2 
R8,27 4.3k ohm = 1/4w ot 2 
R9,28 390 ohm 1/4w | 2 
R11, 30 820 ohm 1/4w 2 
Bi2j3148,24551, 53, 10 ohm 1/4w i 
44,57 
R13,20,32,40,62 430 ohm 1/4w 5 
R1i5516,34,37 2.4k ohm 1/4w 4 
R16,17,35,36 10k ohm 1/4w 4 
R19,38 1.3k ohm 1/4w 2 
R21, 41 120k ohm 1/4w Zz 
R22,42 270 ohm 1/4w Z 
R25 AS 2.2k ohm 1/4w 2 
R39 200 ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PR200 
R45 ,46 499 ohm 1/8w 1% Prec 
R47 1k ohm 1/4w 
R48,49,54 3.3k ohm 1/4w 
R50 * 500" ohn 3/4w 10 Var 
Beckman 89PRS00 
R51 3k ohm 1/4w 
R52 33k ohm 1/4w 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
VIDEO GATE CARD - CVS-116-1 (cont.) 
COLOR CONTROLLER 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R53 fox ohm 3/4w 10% Var 1 
Beckman 89PR10K 
R55 12 ohm 1/4w 1 
R56 510 ohm 1/4w af 
R59 4.7 ohm 1/4w 1 
R60 560 ohm lw t 
R61 75 ohm 1/4w 1 
R62 1.6k ohm 1/4w 7 
R63, 64 22k ohm 1/4w z 
RS8 470 ohm 1/4w 1 
- TRANSISTORS - 
Q1,10 4ON5484 | 2 
Mot 7 
62.6,11.15,22 2N3906 5 
Fairchild 
J ‘ 
Q3,7,12,16 2N3904 4 
Fairchild 
04 ,38,9,13,17,18, 4N3563 ¥ 8 
19,20 Fairchild 
Q5,14,21 re 3 
Fairchild 
Q23 (9N2219 1 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector 1 
Scanbe S-200 
JHeat Sink 


Thermalloy Type. 2227B 1 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
2:1 VIDEO SWITCH CARD - CVS-121-2 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-121-2 CVS-121-2 2:1 Video Switch Card 1 
Computer Image CVS-121 


- CAPACITORS - 


C1 "68 ufd ify Tant 1 


Dickson D68GSC15K 


Uz soe vol ufd 100v Cer 3 
Sprague TG-S10 


C8 4100 pf 500V Mica xk 
GI RDM15 FD101J03 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


ioe ae ee VSN7400N 5 
TI 

1C3 “SN7420N 1 
TI 

IC8 “9601 PC 1 
Fairchild 

IC11 YSN7430N 1 
TI 

- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless other specified 


R1 1 ohm lw 1 
R2 1.2k ohm 1/4w i 
R3 1k ohm 1/4w 1 


(cont: 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
G 2:1 VIDEO SWITCH CARD - CVS-121-2 (cont.) 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R4 10 ohm 1/4w , 1 
RS 2k ohm 1/4w 1 
R6,10 20k ohm 1/4w 2 
Re ki 1.1k ohm 1/4w Z 
R8,12 22k ohm 1/4w | 2 
R9,13 360 ohm 1/4w 2 
R26, 27 10k ohm 1/4w 2 
- TRANSISTORS - 
© OL 2503 955 ‘on3904 5 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Card Ejector ay 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LEVEL DETECTORS CARD - CVS-125 
MONITOR VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-=125 CVS-125 Level Detectors Card 1 
Computer Image CVS-125 


- CAPACITORS - 
a Y100 ufd 25v Elect 2 
M/E ET101X02S5A5 
C3 V47 ufd 25v Elect 2 
M/E ET470X025A4 
C5 V22 ufd 12v Cer 1 
Erie 5615-000 YSFO 224M 
C6,10,11,13,14,16, “01 ufd 100v Cer 11 
17,19,20,22,23 Sprague TG-S10 
Gi v22 ufd 15v Tant 1 


Dickson D22GSB15M 


C8 405 ufd 12v Cer 1 
Erie 5635-000 YSFO 503M 


cg /10 pf 500v Mica eg 
GI RDM15 CD100 JO3 


Ciz 154.8522 4.002 ufd lkv Cer 4 
Sprague 5GA-D20 


- DIODES - 

DI “1N3064 1 

Fairchild 
- INTEGRATED CIRCUITS - 

IC1,2,3,4 Y NES26A 4 
Sig 

Ics /USB7741 393 1 
Fairchild 


(cont. ) 


€ 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
LEVEL DETECTORS CARD - CVS-125 (cont.) 
MONITOR VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
? — 


R1,2 10 ohm 1/2w 2 
R3,4 2.7 ohm 1/2w 2 
R5,6 100 ohm 1/4w 2 
R7, = 1.3k ohm 1/4w iz 
R8 330k ohm 1/4w 1 
R9 750 ohm 1/4w 1 
R10 10 ohm 1/4w ri 
R11,16,23,26,29, °,5.1k ohm 1/4w . 6 
52 
R12 1k ohm 1/4w 1 
R13 620 ohm UYw i 
R14,15 ¥2k ohm 3/4w 10% Var 2 

Beckman 89PR2K 
R17 220k ohm 1/4w ; 1 
R18 20k ohm 1/4w 1 
R19 10k ohm 1/4w i 
R20 75 ohm 1/4w 1 
R21 22564 250521; 200 ohm 1/4w 8 
28,350,351 

- TRANSISTORS - 

Q1,2,3 V2N3563 3 

Fairchild 

- HARDWARE - 
Card Ejector i 


Scanbe S-200 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
MONITOR PINCUSHION CORRECTION GENERATOR CARD - CVS-127 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- CIRCUIT BOARD - 
CVS-127 CVS-127 Monitor Pincushion Correction 
Generator Card ; 1 


Computer Image CVS-127 


- CAPACITORS - 

C12 /100 ufd 25v Elect 2 
M/E ET101X025A5 

C3,4.5.6.7<8;9; 401 ufd 100v Cer 10 
10,115 42 Sprague TG-S10 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


ICl VHA-2515-5 1 
Harris 
tc).2.45 !4094/15C 4 


Burr-Brown 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 10 ohm 1/2w 2 

R3,4 45k ohm 3/4w 10% Var 2 
Beckman 89PR5K 

R5,6 20k ohm 1/4w : 

R7 91k ohm 1/4w_ 1 

R8 9.1k ohm 1/4w 1 


- CARD EJECTOR - 


S-200- S-200 1 
Scanbe 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
| a MONITOR YOKE COMPENSATION §& PINCUSHION ADDER CARD - CVS-128 
VIDEO PROCESSOR 


SCANIMATE 
Drawing No. _Description _ No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


CVS-128 CVS-128 Monitor Yoke Comparator § i. 
Pincushion Adder Card 
Computer Image CVS-128 


~ CAPACITORS - 
C1,2 ‘100 ufd 25V Elect 2 
M/E ET101X025A5 
J : 
C3,6 5100 pf 500V Mica ed 
GI RDM19FD512J03 
J 
G47 1000 pf 500V Mica a 
e GI RDM15FA102J03 | 
C5,8 Ii20 pf 500V Mica A 


GI RDM15FD121J03 


C9,10,11,12 01 ufd  100V Cer 4 
Sprague TG-S10 


C13,14 ‘4-20 pf 175V.—s- Var » 9 
ST/CO 10 S-Trico 22 N 750 


- INTEGRATED CIRCUITS - 


IC1,2 - ‘nog 2 


Analog Devices 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated. 


Ri,2 10 ohm 1/2w 2 
R4,19 82k ohm —-.1/4w | 2 
@ —=s-8S,,15,16,21,29,30 410k ohm 3/4w 10% Var 6 


Beckman 89PR1OK 


R6, 22 ! 0 ohm 3/4w 
Beckman 89PR20K .. 


[cont.] 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
«> MONITOR YOKE COMPENSATION § PINCUSHION ADDER CARD - CVS-128 (cont.) 
VIDEO PROCESSOR 


SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R7,23 3.9k ohm 1/4w 2 
R8,10,18,28 Sox ohm 1/8w 1% | 4 
R9,20 5.1k ohm 1/4w 2 
RIT, 12, 24,26 20k ohm 1/4w 4 
R13,14,25,27 400k ohm 3/4w 10% Var 4 


Beckman 89PR100K 


- CARD EJECTOR - 


S-200 S-200 1 
Scanbe 


e Jack 12 


Cambion 450-3704-01-03 


Yr/'s 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Deo  PROcE A 


Drawing No. Description 


: 


poms le ry hepato! 


——— eee =ZLETROWV = 
a, a fl a — | ; = / 
=f Zi 
“To Fo RPS gO CE” ies ea 
| Sa ae ae yu eas a = 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
“£5502 z ; 


Drawing No. Description No. Req'd. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
Vibe Pence essnoe Cos ) 


Drawing No. Description No. Req'd. 


toe i —\NTE ¢ "ED Cle oat: 2a 


Drawing No. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
| - 


Description No. Req'd. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


Drawing No. Description No. Req'd. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RACHK# 6 


Cc. SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


Basic Frame 1 
Stantron SF-200-61-25 


Top Panel 1 
Stantron P21P 


Panel 1 
Stantron P5 


Side Panel 1 
Stantron SS-200-61-25 


Rear Door 1 
Stantron D600-61-L-LH 


Front Door 1 
Stantron D600-61-LH 


Casters, 4 ea/set 1 
Stantron C-1100 
e: Panel Mounting Angle, Pr. 1 
Stantron LM61 
Male AC Receptacle 1 
Amphenol 160-5 
Female AC Receptacle 3 
Amphenol 160-4 
Receptacle, Coaxial 5 
Amphenol UG-1094/U 
Connector, Coaxial 10 
ar ae UG-260B/U 
eceptacie 
EES 15° Tevainai 1 
Amphenol MS3102A 22-14P : 
/ 
Chassis Support Angle # 
Bud CE-2219 
Head, Friction 1 
Quick-Set 7201 
Column 1 
not Quick-Set 4-79000-2 


(cont. ) 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
Column Extension 1 
Quick-Set 4-78030a2 
30-0 
CI-00204 Light Box 1 
CI-00110 Camera Control Assy 1 
CI-00093 ‘Camera Assy i 
SMW-302 Wiring Harness sf 


CLI-60/65 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
RACK #6 (cont.) 


Prepe-vp Came pra. CoLuoma MounTing / 


plate. 


Connector 19 Term tae 
Amphenol Ms 3/064 22-/48 


Cou uecfor ae Terminal 
Amphenol MS 3106A28-2/5 


Connector, 37 Termina | 
Ampheno | Ms 3/06A 28-21P 


Cable Cha ape Root 
Amphenol MS 3057-/2A 


Cable Clamp + Root 
Pay phone | MS 2057 -/6hA 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


© RACK #7 
: SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
Basic Frame 1 


Stantron SF-200-61-25 


Top Panel J 
Stantron P21P 

Panel i 
Stantron 

Side Panel 1 


Stantron SS-200-61-25 


Rear Door 1 
Stantron D600-61-L-LH 


Front Door 1 
Stantron D600-61-LH 


Casters, 4 ea/set 1 
© Stantron C-1100 

Panel Mounting Angle, Pr. 1 
Stantron LM-61 

/ 
Chassis Support Angle 2 
Bud CE-2219 
Head, Friction : i 


Quick-Set 7201 


Column 1 
Quick-Set 4-79000-2 


Column Extension | 1 
Quick-Set 4-78010-2 


CI-00204 Light Box Bd 
C1I-00110 Camera Control Assy L 
CI-00093 Camera Assy 1 
cl- 00/65” Praje. up Camefpa Colvmy Mourne / 


laTe 
@) / 


Y/9 


a COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
“4 LIGHT BOX CI-00204 
RACKS #6 & 7 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 

. ~ ELECTRICAL - 
Light Bulb, Clear, llw, 115VAC 45 
Westinghouse 
Light Bulb Socket, Procelain Ee) 
Circle F 1309-L 
Fan, 115VAC, 50/60Hz 1 
Pamoter 4500 
Wire Nut 35 
Ideal 74B 

SPsT 
Switch, @RBT S61KSs 1 


Cutler-Hammer 


© "= MECHANICAL - 


CI-00178 Light Box Sides 4 
CI-00149 Light Socket Mounting Board 1 
CI-00205 Mounting Board Pracket 4 
CI-00206 Registration Pin Mounting Strip 1 

Glass, Flashed Opal, ZL 


1@ 15/16 x 16.15/16 x 1/8 
Misc. Screws, Nuts, Washers 


Registration Pin Z 
—SOS-074-3326 


Registration Pin i 
SOS-074-3227 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA ASSY CI-00093 (cont.) 
RACKS #5,6 §& 7 
SCAN IMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- MECHANICAL - (cont.) 
CI-00102 ~~ Rear Cover -% 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


"E" Ring (Cone Bearing 1500-18) E41 


) 
1/11/73 
COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING AND PROTECTION CARD - SM-109 


CAMERA A 
SCANIMATE 7’ 


Drawing No.. | Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 
SM-109 SM-109 Blanking § Protection Card 1 
Computer Image SM-109 
- CAPACITORS - 


J 
Cl, 25425 22 ufd 25v Elect q 
Amperex ET220X025A3 


C3,0 6.8 ufd 40v Elect 2 


Amperex ET6P8X040A2 


- DIODES - 
D1,2,3,4,5;6,7,8  ‘1N3064 8 
Fairchild 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,6 150k ohm 1/4w Z 
R2,7 7.5k ohm 1/4w 2 
R3,8 5 /1k ohm 1/4w 2 
R4,9 24 ohm 1/4w 2 
RS,10,12 27k ohm 1/4w 3 
R11, 13 39k ohm 1/4w Zz 
R14 5.1k ohm 1/2w | 
- TRANSISTORS - 
Ql 42N3646 1 
Fairchild 


(cont. ) 


bs 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
BLANKING AND PROTECTION CARD - SM-109 (cont.) 
CAMERA 

SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- TRANSISTORS - (cont.) 


Q2,4 ” 2N2222 2 
Fairchild 
Q3 /2N3568 i 
Fairchild 
- HARDWARE - 
Swage Terminal 7 
PMP 1D4-6B 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
DUAL RAMP GENERATOR CARD - SM-113D \ 
CAMERA \ 
SCANIMATE 71% 


Description ‘ No. Req'd. 


Drawing: No. 
. - CIRCUIT BOARD - 


SM-113D-/ SM-113D Dual Ramp Generator Card ie z 
Computer Image SM-113D 


- CAPACITORS -— 

C12 400 ufd 25v Elect 2 « 
Amperex ET101X025A5 

C4,10 ‘510 pf 500v Mica i 
GI RDM1L5 FD511J03 

cs V22 ufd 25v Elect me 
Amperex ET220X025A3 
{ : 

C6 1500 pf 500v Mica at 
GI RDM19 ED152J03 

C7,8,13,14 Voi uta 100v Cer 4. 
Sprague TG-S10 

69,18. < “(50 pf. 500v Mica 2% 
GI RDM15 ED500J03 

Cll 4.1 ufd 25v Cer a 
Erie 5815-000 YSUO-1042Z : 

C12 | ‘33 ufd 75v Film 1; 
Sprague 225P3349R75 

cis lon uta 75v Film we 
Sprague 225P2749R75 . 

616. | 43000 pf _—-S00v Mica oe 


GI RDM19 FD302J03 


- DIODES - 


_ » 41N3064 13 


D2,3,4,5,6,11,, 
16,  « Fairchild 


12,13,14,15, 
17,18 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL List 
DUAL RAMP GENERATOR CARD - SM-113D (cont.) - 


CAMERA. 
SCANIMATE 
Drawing No. : Description | No. Req'd. 


- INTEGRATED CIRCUITS - 
IC1,2 | “40g eg 
Andlog Devices 
~ ‘RESISTORS: - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Ris2 5.1 ohm 1/2w Zz 
R4,5,9,11,17,18,22, 10k ohm 1/4w 8 
24 : 
R6,19 6.2k ohm 1/4w 2 
Ry ,35 1k ohm 1/4w 2 
R839 /5k ohm 3/4w 10% Var 4 
Beckman 89PR5K 
R10,16,31)37 7.5k ohm 1/4w ; y 
R12,13,25, 26 12k ohm 1/4w 4 
R14,15,27,28 39 ohm 1/4w 4 
R20 . 13k ohm 1/4w i 
R21 20k ohm 3/4w «i108 Var 1 
Beckman 89PR20K 
noo - 24k ohm 1/4 1 
R32 ,34 100k ohm 1/4w Zz 
R35, 36 | 510 ohm 1/4w 2 
a7 A “> . / 
pe 7 - SWITCHES - iu 
S1,2 J sppr | 2 


Alco MST-105D 


(cont.) 


e 


Drawing No. 


Q1,6 
Q2 
Q3,8 
94,9 
Q5,10 


Q7 


TP1,2 


C1-00077 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
DUAL RAMP GENERATOR CARD 


CAMERA 
SCANIMATE 


Description 


- TRANSISTORS - 


J2N5134: 
Fairchild 


“2N4916 
‘Fairchild 


“MEMS517C 
GI 


\bn3569 
Fairchild 


cea 
Fairchild 


42N5138 
Fairchild 
- HARDWARE - 


Card Ejector 
Scanbe S-200 


Swage Terminals 


PMP 106-1B 


Ve1-00077 Switch Bracket 
Computer Image C1-00077 


Nut, hex, 2-56 
‘Screw, 2-56 x 1/4 inch, PHS 


Lockwasher, Split ring, #2 


- SM-I13D (cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA YOKE DRIVER CARD - SM-117E 


CAMERA Xlp 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM-117D SM-117D Camera Yoke Driver Card Bi 
Computer Image SM-117D 


-. CAPACITORS - 


ci. V15 ufd 63v Elect 2 
M/E ET150X063A4 

C3 680 pt: 500v Mica zx 
GI RDM15 FC681J03 . 

c4,5 ‘002 ufd lkv Cer - 2 
Sprague 5GA-D20 

C6:,7,9,10 4.1 ufd 100v Cer 4 
pprasue 1G-P10 

C8 ~05 ufd 25v Cer 1 

rie 5855-000 YSU 5032 

C11, ¥2 foo pf 500v Mica Et 
GI RDM15 FD101J03 

C13 15300 pf 500v Mica je 
GI RDM19 FD332J03 

C14,15 /68 ufd 63v Elect 2 
M/E ET680X063A00 

- DIODES - 

J 

DL) 35,657 1N3064 5 
Fairchild 

D2,4 | /1n4742 12v lw Zener 2 

D8 /in959 8.2v 400mw Zener : 

- INTEGRATED CIRCUIT - 
ICl | /HA2-2515-5 1 


Harris 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA YOKE DRIVER CARD - SM-117E (cont.) 
CAMERA 
SCANIMATE 


Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


Ri,z 5.1 ohm 1/2w 2 
R3,558,51,52 2k ohm 1/4w 5 
R4 13k ohm 1/4w 1 
R6 Ny ohm lw 1 
R7 VSk ohm 1/2w 20% Var Ky 
Bourns 3329P-1-502 
R9,10,11 20k ohm 1/4w 3 
R12,14 10k ohm 1/4w 2 
R13, 49 \sk ohm 3/4w 10% Var 2 
Beckman 89PR5K 
R15,19,27,30 510 ohm 1/4w 4 
R16,18,22,24 51 ohm 1/4w 4 
R17,23 3.6k ohm —-1/4w “ 2 
R20, 26 5.1k ohm 1/4w 2 
"R21,25 680 ohm 1/4w 2 
R28,29,48 100k ohm 1/4w — 5 
R31,45 10 ohm 1/4w 2 
R32,33,42,44 /2k ohm 1/2w 4 
R34, 40 100 ohm 1/4w 2 
R35, 36,41, 43 100 ohm 1/2w 4 
R37 ,38 / ohm lw 2 
R39, 49 130 ohm 1/4w 2 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA YOKE DRIVER CARD - SM-117E (cont.) 


CAMERA 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 

R46 ~ 200k ohm 1/4w 1 

ee.) 410k ohm 3/ 4w 103 Var FY) 
Beckman 89PR10K ~— 

R54 220k ohm 1/4w 1 

- TRANSISTORS - 

Q1,2,6 ’ 2N3568 3 
Fairchild 

Q3,4,5 1 9N4354 3 
Fairchild 

Q7,8 YMPS -U06 2 
Mot 

Q9,10 “1p 34A 2 
Ti 

Ql1,12 ‘MPS-US6 2 
Mot 

Q13,14 ‘TIP 33A 2 
TI 

- HARDWARE - 

Card Ejector ug 
Scanbe S-200 
feat Sink 1 
Astrodyne 2513-030-A00B 

TPl Swage Terminal, .090 1 
PMP 1D4-6A 
Spacer, 1/4 inch 4 


H.H. Smith 2370 


Spacer, 3/4 inch 4 
H.H. Smith 23753 


(cont. ) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA YOKE DRIVER CARD - SM-117E. (cont.) 


CAMERA 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- HARDWARE - (cont.) 
Screw, 4-40 x 3/16 inch, PHS, Phillips 8 
Screw, 4-40 x 3/8 inch, PHS, Phillips 8 
Lockwasher, internal, #4 8 


Lockwasher, split ring, #4 4 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
FOCUS COIL CURRENT REG. CARD - SM-1194 
CAMERA CONTROL 44 


SCANIMATE 
| UPDATED SYSTEM PARTS 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


SM- 1194 SM-119#Focus Coil Current Reg. Card 1 
Computer Image SM-119 


- CAPACITORS - 
2 s | 
J ‘ 
CH, 4 201 ufd 100v Cer 2 
Sprague-P6=STU 
i 47 
Ce eee pf 500v Mica A 
_GI_RDM4-5—FD101503.. 
C3 44.7 ufd 50v Tant 1 
_Dickson—D4R76SB50M— 
C5 V100 ufd 40v Elect 1 
M/E-ETIOTXOAONG 
- INTEGRATED CIRCUIT - 
ICl Y [M305 i 
St mee 
- RESISTORS - 
2.9 Vig 
Rl 51 ohm 20 + 5% 1 
Ka. 2K ide +. oy / 
- TRANSISTORS - 
Ql /mp s-us6 : 1 
- HARDWARE - 
{Heat Sink 


Wakefield 293 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 

HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY CARD - sM-121#/8 
: CAMERA 
SCANIMATE % 


Drawing No. Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 


8 ; 
SM-1217% . SM-121A High Voltage Power Supply Card 1 
Computer Image SM-12146 
- CAPACITORS - 
C1,6,13 “01 ufd 100v Cer 3 
Sprague—P6=ST0 
2. 
C2,#,12 (100 ufd 40v Elect = 
M7E-ETLOLXOF0NG 
/ 
C5 , 20 £15 dy Elect 2 
M/EWETL5.0X063/4 
C7,8 ‘47 ufd 25v Elect 2 
M/E_ET470X025A7 
oa 
C9, 1O 4.1 ufd 25v Cer ES 
“Erte-58+5-000-Y5U0-1047 
om = V2--2—vfd—__—_Stv— Tant— + 
Dickson D2R26SB50M 
iy = ‘ — 
C14,15,21,22 ‘05 ufd 500v Cer ra 
Sprague 5GA-S50~ 
C16,17%18,20,23° 4.02 wea kv Cer 5 
Sprague—5GA=STO~ 
C19 loz uta kv Cer 1 
Sprague56A-S20" 
£24- !4-wfd 00 Cor + 
-Sprague..5GA-P10 — 
Gk Y. -uft-———r tev Cex +t 
Sprague—T6=Pt0 
- DIODES - 
bi 23,4 ’ SFM30 ee 
a Semtéech 
DS WIA ! 
(cont. ) 


bg, 7 
2) OS064 eg RATED Cikavils — 


ry 
12 LF3S6 / 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST B 
HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY CARD - SM- 1214 (cont. ) 


CAMERA 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- INDUCTORS - 
Se Sanuk Lf/4w 10%" - 
L3 41 uh 1/4w 10% 4 
- RESISTORS - 
Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 
R1 (e906 ohn __3/4w 10% Var 1 
up ee ‘Lo ‘ohn Wi a 
Bt Zoek ohn ay 'To 1 
10X opm 1) ; 
Rb AF te 10k_ohm———1/.dw - 
So 55h —Hfir oO 
~R8- —He--ohm 7 FAW + 
Ro 5 -6k—eh tr -— 
RIO —20k-onm re 
R13,14 4.3k ohm 1/4w Z 
R15 100k ohm 1/4w 1 
R16 43k ohm 1/4w 1 
R17 11k ohm 1/4w 1 
RTS —240~-ohm "17 4w- a4 
3m ohm 1/2w 
- TRANSFORMER - 

te Vrranex L?*S5059) . 1 


(cont.) 


“ COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST & 
ee HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY CARD - SM-121f (cont.) 


CAMERA 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- TRANSISTORS - . 

QE Lana sho + 
Fairchi-td 

32 “2N3568 —— 
PAiéouiia 

Qa Y2N4354 = 
Eairehitd 

5G 

Q4 MPS - UR 1 
Met—— 

Q5,6 ‘2N4064 2 
RCA— 

@ - HARDWARE - 

Heat Sink 2 
Thermalloy 2227B 
Heat Sink . 1 
Wakefield 293 
Spacer, 1/4 inch , 8 
H.H. Smith 2371 
Screw, 4-40 x 1/4 inch 2 
Lockwasher, Split Ring #6 i 
Swage Terminals, .090 6 
PMP 1D4-6B. 
Screw, 4-40 x 3/16 inch 4 
Jpeea through Terminals es 
Cambion 1502-01-0519 
eer oe Steel 1 
Bud CU-452 


© C1-00203 Chassis Cover | 


W/9/ $= 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA CONTROL ASSY CI-00110 
RACKS #2, 6: &°7 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
/ = ELECTRICAL - 
dis 2seas0 Connector, 44 Terminal 5 
Viking 2VK22D/1-2 
JLT IZ, 155245 Receptacle, Coaxial 12 
14A,15,15A,16, Amphenol UG-1094/U 
eae es ESCteTlS oy Terminal 1 
J28 Amphenol MS3102A 28-215 
29 Fie bireatg 19 Terminal 1 
Amphenol MS3102A 22-14P 
SM-119 Focus Current Regulator | eae 
sM-1214 High Voltage Power Supply 1-—— 
SM-129B Potentiometer Board ie 
SM-113D Dual Ramp Generator L 
SM-117D Yoke Driver 2 
Mek ——_—— -——-_ _——Phreushion-Mekenphtern 
‘SM=1426€—— ———pyramte~ ‘csTTechion.tC<C:=“‘“=:i<s‘“‘Cs‘i‘:;CS!ST!C~C 
SMW-300D Wiring Harness i 
. - MECHANICAL - 
CI-00023 End Mounting Angle / 2 
CI-00024 Lower Support ‘Bar ¥ 1 
CI-00025 Upper support, Bat 1 
CI-00154 Left Side Panel i 
CI-00155 Right! Side Panel 1 
CI-00156 Center Panel 1 


(cont.) 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA CONTROL ASSY CI-00110 (cont.) 
RACKS #2, 6 & 7 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 


- MECHANICAL - (cont.) 


CI-00157 Back Panel I 
CI-00158 Nest Bracket 2 
CI-00160 Front Panel uf 

Card Guide, 6 Inch 4 


Buckeye Bord-pak, 6 Inch 


Rubber Grommet, 1 
H. H. Smith 2174 


Misc. Screws, Nuts, Washers 


‘COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 


@ CAMERA ASSY CI-00093 
RACKS #5,6 §& 7 
SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
~ ELECTRICAL - 
Rl Resistor 
20 ohm 1/2w 5% aed 
R2sae0¢7 Resistor 
100 ohm 1/2w 5% 44 
R4,5 Resistor 
2.7 ohm 1/2w 5% V2 
R8 3-4 Resistor 
10k ohm 1/4w 5% rapt 
eri. tz “Capacitor fm 
-l ufd 100v Cer 
Sprague TG-P10 
re) C2,6,11,13,14 Ncanacitox ? ws 
, -01 ufd lkv Cer 
Sprague 5GA-S10 
C333 {capacitor io ? 
~05- ufd 500v Cer 
Sprague 5GA-S50 
C4,7,8,9 ‘Capacitor x4 
-1l ufd 25v Cer 
Erie 5815-000 YSU0 1042 
TSIi2 Terminal Strip Os? 
Cinch 54¢ 
Receptacle, Coaxial ae 
Amphenol UG-1094/U 
Recep tacie 
Ane » 37 Terminal Mol Ss 
Amphenol MS-3102A 28-21P 
Connector, 20 Terminal vo 1 
Viking 2VK10D/1-2 
Socket, Tube Fee 


Cinch 8VT 


(cont. ) 


Drawing No. 


SM-12694 


SM-109 
SMW-301A 


CI-00103 
CI-00094 
CI-00095 
CI-00096 
CI-00097 
CI-00098 
CI-00099 
OR 
CI-00169 
CI-00100 
CI-00101 
CI-00168 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
CAMERA ASSY CI-00093 (cont.) 


RACKS #5,6 & 7 
SCANIMATE 


Description 


--, ELECTRICAL::-: (cont ..) 


Vidicon a 


G.E. 8572 
» OR 
Plumbicon Tube 


_ Amperex XQ-107Q-L 


Deflection Assy, 1.Inch 
CLEVELAND VYLFA-915 


Video Preamplifier Bd. 


Blanking §& Protection Bd. 


_ Wiring Harness 


"= MECHANICAL - 


Knob, Indicator, Black 
Buckeye SS70L-2 


Lens, 25mm, 1:1.4 
Canon TV-16 


Tube Clamp, Lens Mount, § Adjust Screw 
Bottom Plate 
Slide Guide 
Slide Plate 


Yoke Front Mounting Plate 


Yoke Rear Mounting Plate 


Front Plate 

Front Plate 

Top Cover 

Side Cover 
OR 


Side Cover 
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COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
POTENTIOMETER CARD - SM-129B 
CAMERA CONTROL © 


SCAN IMATE 
Drawing No. _ Description No. Req'd. 


- CIRCUIT BOARD - 
SM-129B SM-129B Potentiometer Card 1 
Computer Image SM-129B 
- CAPACITORS - 


Gi<8, 7 1.05 ufd 500v Cer 3 
Sprague 5GA-S50 


CZ 53552 v.01 ufd 1kv Cer 4 
: Sprague 5GA-S10 


C8 ,9 {1 ufd 25v Cer 2 
Erie 5815-000 Y5U0 1042 


- RESISTORS - 


Resistors are fixed, composition + 5% unless otherwise indicated 


R1,2 10k Var “ey Z 
Duncan 3253 
43 hu 

R3 $2 ohm ou. 1 
120 

R4 ohm 1/4w 1 

R5 50 ohm 2w 10% Var i: 
CTS 550 LTSO0A 

R6,7,10,11 2.4k ohm a4 

R8,9 5k ohm 2w Var 2 
CTS 550 LTSO02A 

R12 250k ohm 2w Var 1 
CTS. 550 LTZ254A 

R13 lm ohm 1/2w 1 

R14 270k ohm 1/4w i 
Wok 


(conte. 


COMPUTER IMAGE MATERIAL LIST 
POTENTIOMETER CARD - SM-129B (cont.) 
CAMERA CONTROL 


SCANIMATE 
Drawing No. Description No. Req'd. 
- RESISTORS - (cont.) 
R15,18 : 1m ohm 2w 20% Var 2 
CTS 550 LT105B 
R16 2m ohm 1/4w 1 
I R17 $m ohm 1/4w 1 
R19, 20, 21,22 130 ohm lw 4 
R23 Selected 1/2w 1 
- TRANSISTORS - 
Q1,3 /MPS -U06 2 
= Mot 
Qz,4 /MPS-U56 2 
Mot 
- HARDWARE - 
Swage Terminals ae 
PMP 1D4-6B 
TPL, 2 Wack; Metal Clad Nylon tip, black 2 
H.-H. Smith 1501-103 
aie mihiacere turns counting 2 


Duncan 61, 1/4" shaft, 3/8-32 bushing 
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Drawing No. Description No. Req'd. 
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Drawing No. Description No. Req'd. __ 
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Drawing No. Description No. Req'd. _ 
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Drawing No. Description No. Req'd. 
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Drawing No. Description No. Req'd. 
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=, a 


Drawing No. Description No. Req'd. 
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